
K VSCHOltn RISTROVSTVf 


Sesity navodii, z nichz jcden drzite 
v nice, jsme nazvali Radiovy konstruk- 
ter Svazarmu. Chceme jimi pomoci vsem 
zajeihcAm o radiotechniku, aby sn&ze 
vnikli do taju konstrukce radiovych pH- 
stroju. Rikame: vsem. Vime, ze tyto 
navody ctou i ncclenove Svazarmu a 
tern bychom prave radi povedeli: Jdete 
se podivat na vystavu radioamat^rskych 
praci. 

Porddaji ji ve vasem okoli mistni 
sportovni druzstva radia, zikladni orga- 
nisacc Svazarmu, nejblizsi okresni radio- 
klub nebo krajsky radioklub. Az se 
u vas objevl plak&ty, zvouci k navsteve 
takov6 vystavy, nedejte si ujlt prilezi- 
tost a bezte se podivat.1 Rozhodne to 
stoji za to. O tom jsme se pfesvedcili na 
III. celostatni vf stave radioamaterskych 
pracf, kteri prive probfha v Praze na 
Prikope v pavilonu Myslbek. 

Na t£to vystave se sesly nejlepsi expo- 
naty z okresnfch a krajskych vystav 
z cel6 republiky. A z nich je videt, ze 
podminky pro praci jsou v klubovych 
dilnach daleko' pnznivejsi nezli v dilne 
jednotlivce. Prohl^dneme-li si vsechny 
vystaven^ pristroje, neubranime se do- 
jmu, ze to, co vidime, nemftze pochazet 
z dilny amatera, ale je vytvorem nejake 
vyvojov^ dilny narodniho podniku Tes¬ 
la. Tak dokonale vypracovan^ souc&sti, 
tak vkusna tiprava, ze se nechce vefit, 
ze by bylo mozno neco podobneho ud<s- 
lat jen tak „na kolene“. A ono to oprav- 
du nebylo udelano na kolene a prece 
autory vsech techto konstrukci jsou ama- 


t^fi. Kdo neveri, miize si pohovorit 
s konstrukterem televisoru, s. Cernym, 
ktery je „v civilu“ hudebnikem, nebo 
s konstrukterem magnetofonu s. Svobo- 
dou, ktery je uredmkem. Zemedelsky 
referent ndrodniho vyboru s. Vybulka 
si zase postavil dokonale elektrofonicke 
varhany - a tak bychom mohli vypocf- 
tavat do nekonecna. 

Tak pfece je to mozne, ze lze ama- 
tersky postavit dokonalou vec, z niz 
neni na sto honu videt vyrobek laika. 
OvSem musf k tomu byt podminky. 
A ty si jednotlivec stvori jen tezko. Vsak 
az se pustite do stavby v tomto sesite 
popisovaneho superhetu, uvedomite si 
to. Na misto, abyste staveli jen pHjimac, 
musite delat dvoji praci: nejprve si 
opatfit nejake meridlo a pak aspon 
zimprovisovat signalni generator, bez 
nehoz je sladeni superhetu jen velmi 
obtizne, ne-li nemozne. A toho vseho je 
usetren ten, kdo pracuje v kolektivu. 
Zakladnf organisace Svazarmu, pripad- 
ne okresni radioklub, si opatri signdlni 
generator jednou provzdy a pomoci 
neho si postavi superhet mnoho araa- 
teru. Hrave opatri Avomet, kdezto pro 
jednotlivce je to neunosna investice. 
Mimo to jsou zde k disposici rady star- 
sich, zkusenejsich soudruhu, ktefi jiz po- 
dobne pristroje staveli. A jeden takovy 
rozhovor vam casto da vie, nez neko- 
likamesicni cteni literatury. A tady jsme 
u toho: nemyslite, ze stoji za to zapojit 
se do price v nejblizsi svazarmovske 
organisaci? 
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PBEKOSK^J BATEBIOT^ 1»1UJ01A(e 
A JEJIt'H ItOiVSTKlKlE 


A most Lavante 


V nast&vajicim letnim obdobl vyvsta- 
vaji pro amatcry-kontruktery nov6 pro- 
bl6my. Tepl£ pocasi laka milovniky pri- 
rody na vylety, kde travi nejednu pri- 
jemnou chvili u vody, v chate ncbo pod 
stanem. Kdo by v takovych chvilich ne- 
zatouzil zprijemnit si pobyt v prirode 
poslechem zabavne hudby nebo vese- 
16ho pasma z rozhlasu. Avsak nejvetsi 
prekazkou v tom to pfipade je otazka, 
na co poslouchat. V prirode sotva na- 
jdeme moznost pripoje na sif. A tak 
jedinym resenim je prijimac na baterie. • 

Behem doby byla popsana cela rada 
zapojenl pfenosnych bateriovych priji- 
maSfi v ruznyeh obm£nach. Kazdy au- 
tor pristroje uvid£l, jak prijimac jim 
sestaveny je vykonn^, jakou ma malou 
spotrebu a pri tom velkou citlivost a jeste 
celou radu dalsich prednosti. Neni proto 
divu, ze amater, ve kter&n uzralo roz- 
hodnuti, ze si konecne letos na leto po- 
stavi prenosny prijimac, je po prostudo- 
vani pristupnych navodu ponekud zma- 
ten. Nejradeji by stavel pristroj jedno- 
duchy. AvSak v podvedomi citi, ze by 
asi s jeho vykonem nebyl spokojen. Sta- 
vet pristroj slozitejsi se vsak neodvazuje, 
protoze se pravem obava mozneho ne- 
uspechu, Bude proto na miste shrnout si 
v kratkosti vlastnosti ruznyeh baterio¬ 
vych pristroj^. 

Nejjednodussi prijimac po krystalce je 
pfistroj, ve kterem detektor nahradime 
elektronkou. Elektronka nejenom ze 
nam prichazejici vysokofrekvencni ener- 
gii, zachycenou antenou, demoduluje,ale 
na vie jeste zesiluje. Ovsem zeslleni jedine 
elektronky neni velike. Na priklad u elek¬ 
tronky 1F33 prot^ka pH 67 V na stinici 
mrizee (G a ) a 90 V na anode anodovy 
proud asi 3 mA. Zmena napeti 1 V na 
mrizee G x vyvola zmenu anodoveho 
proudu asi o 0,75 mA. Zapojime-li do 
anody t£to elektronky sluchatka, ktera 
maji odpor asi 4000 Q> vznikne na nich 
zmena napeti 4000 krate 0,00075 —3 V. 
To jinymi slovy znamena, ze elektronka 


nam privedene stridav^ napeti zesiluje 
jen asi 3 X . Pri tom vykon, ktery mame 
v anode k disposici, je zhruba 2,25 mW 
(miliwattd), coz sice stacT pro dobry 
poslech ria sluchatka, ale zdaleka nepo- 
staci pro poslech na reproduktor, kde 
potfebujeme pro jakz takz hlasity po¬ 
slech asi 30 mW. 

Na pryni pohled je zarazejici, ze elek¬ 
tronka ndm zesiluje jen 3 X , pri cemz ze 
zkusenosti je znamo, ze na takovyto pri¬ 
stroj je mozn£ dosahnout hlasit6ho pri- 
jmu mistniho vysilace na sluchdtka, a to 
za takovych podminek, pri kterych nelze 
predpokladat, ze by antena dodavala 
vysokofrekvencni napeti o urovni okolo 

1 V. 

Vysvetleni je jednoduche. Nesmime 
zapomenout, ze takovyto prijimac v^dy 



Obr . 7. Nahradni schema paralehilho a se~ 
rioveho resonanfitiho obvodu. 




Obr. 2. Sire pdsma ladeneho obvodu. 


doplnujeme vysokofrekvencni zpetnou 
vazbou, ktera ucinne napomaha k zvy- 
seni vykonu pristroje. Zavedemm zpetne 
vazby totiz nahrazujeme ztraty, ktere ve 
vstupnim ladenem obvodu vznikaji a tak 
ladeny okruh odlehcujeme. Kazdy la¬ 
deny okruh se sklada z civky L, seriovd- 
ho odporu i?, a paralelni kapacity C 
(obr. 1). Je sice pravda, ze vedle takto 
zapojeneho paralelniho ladeneho obvo¬ 
du je mozna kombinace, ve ktere jsou 
uvedend prvky zapojene do serie (obr. 
lb). Takovyto obvod nazyvame seriovy 
ladeny obvod. V nami uvazovanych pri- 
jimacich se vsak nevyskytuje a tak o tdto 
druhe moznosti pomlcime. 

Na obrazku' 1 predstavuje L veske- 
rou indukcnost obvodu, soustredenou 
v civce. Naproti tomu kapacita C pred- 
stavuje souhrn vsech kapacit, ktere jsou 
paralelne pripojene k civce. Je to prede- 
vsim pocatecni kapacita ladiciho kon- 
densatoru, vstupnl kapacita elektronky 
(kapacita mezi mrizkou a katodou), dale 
vlastni kapacita civky a navic jeste tak 
zvane rozptylove kapacity privodu, „coz 
znamena jinvmi slovy souhrnnou kapa- 
citu montaznich vodicu vuci sobe a zemi. 
Zapojenl na obrazku 1 doplhuje ohmic- 
ky odpor R . Predstavuje odpor vo- 
dice civky vysokofrekvencnim proudum, 
dale odpor, na kterem by vznikly stejne 
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ztraty jako vznikaji v kondensdtoru, 
doplnenem je£t6 hodnotou odporu ta- 
kove vejikosti, ze by na nem vznikly 
ztraty stejnd jako vznikajf na pripoje- 
nych obvodech (usek mrizka—katoda 
elektronky; antena atd,). Vsechny cyto 
ztratove odpory jsou zapojeny do serie 
a davaji vyslednou hodnotu odporu R. 

K cemu potrebujeme zndt hodnotu 
tohoto odporu? Hodnota odporu R je 
velmi d&lezita, nebot? nam urcuje tak 
zvanou jakost obvodu Q. Tato hodnota 
nam na druhe strane snadno umozni 
ucinit si jasnou predstavu o vlastnostech 
ladeneho obvodu. Jednou takovouto du- 
lezitou vlastnosti obvodu je selektivita . 
Zname-li hodnotu Q a kmitocet, na kter^ 
je nas obvod naladen, muzeme snadno 
urcit tak zvanou siri pasma ladeneho 
obvodu (obr. 2). 

Paralelni ladeny okruh, nebo jak tak£ 
rikame resonancni okruh, ma na jednom 
kmitoctu, tak zvanem resonancnim kmi¬ 
toctu, nej vetsi odpor pro stridavd proudy. 
Z Ohmova zakona vyplyva, ze pri pruto- 
ku stalehoproudu bude napeti tim vet§i, 
cim vetsi je odpor stojici v ceste proudu. 
Kdyby byl odpor nekonecne veliky, bylo 
by i napeti na nem vznikajici nekonecne 
velikd hodnoty. Cim bude odpor niz§i, 
tim je i napeti nizsi. Napeti na obvo lu je 
dale zavisle na jakosti civky, na velikosti 
jeji hodnoty (T Pri resonancnim kmito¬ 
ctu je to to napeti nejvyssi. 

Menime-li kmitocet na obe strany od 
resonancniho kmitoctu obvodu fo, pocne 
napeti vznikajici na obvodu klesat. 
V ucite kmitoctovd vzdalenosti poklesne 

1 

toto napeti na hodnotu rovnou 

Tato hodnota se rovna s velkou pfibliz- 
nosti 0,7 maximalni hodnoty. Kmito- 
ctova vzdilenost mezi bodem na jedn6 
strane krivky a bodem na druhe stra¬ 
ne krivky, v nichz hodnota napeti na 
obvodu klesla na 0,7 puvodni maximalni 
hodnoty, je hledanou velicinou — Siri 
pasma. 

Kmitoctovy odstup techto dvou bodu 
neni staly. Zavisi na jakosti civky. Cim 
bude civka jakostnejsi, to jest cim bude 
mit vyssi Q^, tim bude tato vzdalenost 
mensi, nebo jak rikame jinak, bude £ir*e 
propousteneho pdsma mensi. Naopak, 
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Obr. 3. J^avislost slrky pasma (a selekti- 
vity) na velikosti Q. 


cim bude jakost nizsi, tim vice se nam 
krivka resonancniho obvodu zplosti a si¬ 
re p&sma se rozt&hne (obr. 3). Z obr&z- 
ku je patrno, ze pri nizke jakosd bude 
vedle sir ok 6 ploche krivky take jeji vr- 
chol pomerne nizky. Jinymi slovy, bude 
i napeti, vznikajici na obvodu, mal£. 

Siroka krivka neznamena nic jineho, 
nez ze obvod ma malou selektivitu (ces- 
ka obdoba tohoto slova by znela asi ,,vy- 
biravost“). To proto, ze rozdii mezi 
napetim vznikajicim na obvodu pri reso- 
nanci a napetim vznikajicim na obvodu 
pri kmitoctu pomerne vzdalenem, je 
malf. 

Jaky dusledek ma tato skutecnost? 
Odstup jednotlivych rozhlasovych sta- 
nic byl stanoven na 9 kHz, tedy pomerne 
malf. V d&sledku toho budeme na ta- 
kovyto obvod prijimat vice stanic na- 
jednou. Nachazi-li se totiz silna stanice 
v malem kmitoctov&n odstupu od pri- 
jiman6 stanice, prekryje tato stanice 
svym napetim napeti ze stanice zadane. 
Vznika tak pH pfijmu onen neblaze 
zndmy zjev, vyskytujici se u ruznych 
jedno- a dvouelektronkovych prijimacu, 
kdy na pr. mistni stanice lze poslouchat 
po cel<§ stupnici. 

Z techto bvah vyplyvd, ze nase snaha 
xnusi byt vzdy zamerena k tomu, aby ja¬ 


kost obvodu byla co nejvySSi. Avsak ja¬ 
kost normalniho ladeneho obvodu s civ- 
kou na zelezovem jadre obvykie nepre- 
stoupi hodnotu Q, 100. Pripojenim 
anteny jeste dale zatizlme vstupni okruh 
(je to asi jako bychom zapojili dalsi od- 
por do serie s odporem R) a tim dale 
zmensime hodnotu Q,. Jakost takovehoto 
obvodu se bude pohybovat v praxi mezi 
20 a 50 v zavislosti na velikosti vazby 
obvodu s antenou. 

Pro ujasneni pomeru v takovdmto ob¬ 
vodu si vypocitame, jak velka bude sire 
pasma. Vzorecek pro vypocet sire pasma 


je 


sife pasma = 


L 

Q.' 


Pri prijmu stanice v oblasti na priklad 
1 MHz a jakosti obvodu 40 bude sire 
pasma 25 kHz, coz je mnohem vie nez 
predpokladana vzdalenost mezi vysllaci 
9 kHz; pri tom klesa ve vzdalenosti 
12,5 kHz od resonancniho kmitoctu Pro¬ 
ven napeti na obvodu pouze na 0,7 pu- 
vodni urovne napeti. Pro neruseny po- 
slech rozhlasu je vsak treba, aby pomer 
signalu byl aspon 1 : 100. Tohoto po¬ 
meru bychom u naseho obvodu dosdhli 
jen na kmitoctu velmi vzdalenem od re¬ 
sonancniho kmitoctu. 

Jde o to, jakym zpusobem je mozn£ 
zvysit jakost naseho obvodu. Je zde ne- 
kolik moznosti. Hodnota 


co a L 1 

R Rco 0 C* 


kde co 0 — 2 nf 0 . 

Vyplyva z toho, ze hodnota Q_ bude 
tim vetsi, cim vetsi bude indukenost 
civky pri stejnem ztratov6m odporu R. 
To je jeden ze zpusobu, jakym lze zvysit 
jakost civky. Nazornym prikladem pro 
toto zvysovani jakosti civek jsou zelezova 
jadra, ktera usnadnuji cestu magnetic- 
kym silocaram svou pomerne znacnou 
magnetickou vodivosti, jinak receno 
svou permeabilitou. Vlozenim zelezo- 
veho jadra do civky zvysime indukenost 
civky, pri cemz hodnota ztratoveho od¬ 
poru zustane pri dostatecne jakostnim 
zelezovem jadru temer nezmenena. 
V dusledku toho stoupne soucasne i ja¬ 
kost civky Q.* 
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Druhy zpusob. jakym zvysujeme ja- 
kost obvodu, spociva v tom, ze vysoko- 
frekvencni ztraty, vznikajici na odporu 
R nahradime vysokofrekvencni energii, 
zesilenou elektronkou. Toto vysokofre¬ 
kvencni napeti musi byt privadeno ve 
stejne fazi jakou ma vstupni vysokofrek- 
vencni napeti. Je to asi tak, jako kdyz 
chceme kyvajici se houpacku jeste vice 
rozhoupat. Musime vzdy houpacku postr- 
cit ve spravny okamzik a ve spravnem 
smeru. Pak se nam pomerne bez velke 
namahy podari houpacku rozkyvat do 
velkych kmitu. Obdobne je tomu i u vy- 
sokofrekvencniho obvodu. Zde silu roz- 
houpavajiciho predstavuje napeti pri- 
vadene v zesilenem stavu z elektronky 
zpet na obvod. Takovemuto zapojeni, 
pri kterem napeti privadene zpet napo- 
maha k rozkmitavani, nebo jak jinak 
rikame, je ve fazi se vstupnim napetim, 
nazyvame kladnou zpetnou vazbou. 
Proto take se v ruzn^ch navodech do- 
ctete, ze pri serizovani prijimace maji 
byt v pripade, ze zpetna vazba nena- 
sazuje,, prehozeny vyvody zpetnova- 
zebniho vinuti, aby proudy v civce by- 
ly po prehozeni v^vodu ve fazi. Nekdy 
zpetna vazba nasazuje bud jen v cas- 
ti prijimaneho rozsahu nebo vubec ne. 
To proto, ze obvod je tak malo ja- 
kostni, ze napeti dodavane zpet elek¬ 
tronkou nestaci nahradit ztraty v nem 
vznikajici; anebo, coz je vlastne totez, 
je zesileni elektronky prilis nizk6. Tento 
pripad muze nastat, mame-li anodov^ 
napeti pro elektronku prilis nizke, nebo 
je-li vazba s antenou prilis tesna. Cim je 
vazba s antenou tesnejsi, tim se sice na 
naladeny obvod dostava z anteny vetsi 
podil zachyceneho napeti, ale soucasne 
je vstupni obvod vice tlumen, takze vy- 
sledkem je nizka selektivita pristroje 
a navic spatne nasazujici zpetna vaz¬ 
ba. Na druhe strane zmensovanim vazby 
se nam podari nastavit zpetnou vazbu 
tak, aby vhodne nasazovala po celem 
rozsahu, ale z napeti privadeneho ante¬ 
nou se nam na obvod dostane jen mensi 
cast. Proto take stars! jednookruhov6 
rozhlasove prijimace se zpetnou vazbou 
mely antenni vinuti prepinatelne nebo 
jinym zpusobem menitelnou vazbu 
s antenou. Obsluhujici mel tak moznost 
upravit si vazbu s antenou tak, aby vy- 


hovovala pro celou radu v praxi moz- 
nych pripadu. 

Zpetnou vazbou je mozne s jedno- 
elektronkovym prijimacem dosahnout 
jiz pomerne slusnych vysledku. Presto 
zbyva jeste dalsi nesnaz. Sluchatka 
zapojena primo do anodoveho obvodu 
nepredstavuji idealni zatizeni pro elek¬ 
tronku, jako je 1F33 v pentodovem za- 
pojenl. Tuto nevyhodu lze obejit tim, ze 
stinici mrizku spojime primo s anodou, 
cimz vlastne elektronku 1F33 zapojirne 
jako triodu. S’ achatka ted predstavuji 
vyhodnejsi zatez, al_ jelikoz zesilovaci 
cinitel triody je nizky, neziskame tim nic 
a zesileni zustane stejne nizke. Aby bylo 
mozne vy M iit pine zesilovacich schop- 
nosti elekiroi / 1F33 jako pentody, bylo 
by se treba p tarat o dostatecne vyso- 
kou hodnotu ^.nodove zateze. Jinymi 
slovy znamenalo by to zapojit sluchatka 
na elektronku pres vystupni transforma- 
torek s prevodem asi 5:1 az 10 : 1. 
Tim bychomsice ziskali v jednoelektron- 
kovem prijimaci vetsi zesileni, ale 
bylo by to jenom zesileni napeti a ne 
vykonu. To proto, ze elektronka 1F33 je 
navrzena prevazne jen pro zesilovani 
napeti. U pripadne dalsi elektronky ne- 
potrebujeme totiz k rizeni jeji mrizky 
vykon, ale jen napet’ove zmeny (ovsem 
za predpokladu, ze napetim neridi- 
me elektronku do kladne oblasti, t. j. 
do oblasti, kdy napeti mrizky prestava 
b^t zaporn£ a stava se kladne, v dusled- 
ku cehoz prejima mfizka castecne funkci 
anody, takze ji tece proud. V takovemto 
pripade nestaci k rizeni mrizky jiz jen na¬ 
peti, ale je take treba dodavat proud). 
To byva nezkusenemu amatcru casto 
nejasne. Nasi predstavu o elektricke 
energii ovlivhuje predstava baterie, 
ktera je schopna vedle napeti dodavat 
i proud. Staci vsak, kdyz si uvedomime, 
ze trenim na pr. ebonitove tyce 
vznikne napeti nekolik desitek tisic V; 
tyc vsak pres svuj vysoky napetovy 
potencial vuci okoli neni schopna doda¬ 
vat prakticky zadny proud. 

Obdobne je tomu i u elektronky. Po- 
kud ma mfizka sve normalni zaporn6 
predpeti, staci k ovlivnovani anodoveho 
proudu menit pouze napeti na mrizce. 
Zaporne predpeti na mfizku se privadi 
tak zvanym svodovym odporem, ktery 
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byva casto znacne veliky. Jelikoz vsak 
mfizkou netece prakticky zadny proud, 
nevznika na tomto odporu nejaky 
tibytek napeti a zaporne predpeti se do- 
stava na mrizku v pine hodnote. 

V bezne rozhlasove technice jsme po- 
staveni pfed ukol zesilovat jen napeti 
stfidava. Pro stfidava napeti pfedstavuje 
kondensator tim mens! pfekazku, cim 
vyssi je jeho kapacita nebo cim vyssi je 
prenaseny kmitocet. Proto se take pres 
vazebni kondensator vhodne velikosti 
dostava na mrizku nasledujici elektron- 
ky stfidave napeti v oblasti pfenasenych 
kmitoctu v pine vysi. Tim je mrizka fi- 
zena dvema napetimi. Jednak stejno- 
smernym zapornym pfedpetim a za 
druhe stfidavym napetim, pfivadenym 
pres kondensator. Pokud fidici stridave 
napeti nebude tak velike, ze prevazi 
zaporn^ pfedpeti mfizky pfi kladnych 
pulvlnach, bude elektronka pracovatnor- 
malne. Jakmile ovsem privadene stri- 
dave napeti tuto mez prestoupi, bude se 
mrizka pri kladnych spickach stridaveho 
napeti dostavat do kladn6 oblasti, kde 
potece mrizkovy proud. Ten to mrizkovy 
proud zabrani dalsimu vzestupu napeti 
na mrizce, cimz jsou pak kladne pulvlny 
privadeneho stridaveho napeti na vr- 
cholcich seriznuty. V dusledku toho je 
proud tekouci elektrohkou ve sv6m pru- 
behu skresleny oproti prubehu puvod- 
niho ridiciho napeti na mrizce. 

V rozhlasovem i bhteriovem prijimaci 
byva predpeti elektronek radove okolo 
nekolika voltu. Protoze prichazejici vy- 
sokofrekvencni napeti zachycene ante- 
nou se pohybuje v rozmezi nekolika mi- 
liontin az desitek tisicin voltu, neni 
u jednoelektronkoveho prijimace ob- 
vykle nebezpeci prebuzeni prvni mrizky 
elektronky, Toto nebezpeci vznika az 
u viceelektronkoveho prijimace ve stup- 
nich, zesilujicich znacne silny signal. 

Pro poslech na reproduktor je treba, 
jak jsme si jiz povedeli, nizkofrekvenc- 
niho vykonu aspoh 30 mW. Avsak vykon 
znamena jinymi slovy soucin proudu 
a napeti. Je tedy vedle zmen napeti na 
vystupu elektronky treba take zmen 
urcit6 proudove hodnoty. Proto uziva- 
me na vystupu prijimace elektronek tak 
zvanych koncovych, ktere napeti priva- 


dene na mrizku zesiluji sice pomerne ma* 
lo (u bateriovych koncovych elektronek 
asi 5 az 10 X ), ale za to proud tekouci 
plektronkou a rizeny napetim na mrizce 
je pomerne znacny, takze na vystupu z te- 
to elektronky je jiz i vykon, ktery staci 
vybudit reproduktor. To je take duvod, 
proc koncove elektronky v rozhlasovych 
prijimacich mivaji vzdy vetsi anodovy 
proud nez elektronky ostatni. U baterio- 
veho prijimace, kde v prve fade hledime 
na pokud mozno nizkou spotrebu elek- 
tricke energie dodavane bateriemi, sna- 
zime se ten to proud omezit. Avsak s ome- 
zenim nelze jit prilis daleko. Se snizova- 
nim zhaviciho a anodoveho prikonu kle- 
sa vykon, takze pro dostatecne vybuzeni 
reproduktoru je treba zachovat alespoh 
minimalni anodovy proud tech to elek¬ 
tronek. Tento anodovy proud se u mo- 
dernich bateriovych koncovych elektro¬ 
nek obvykle pohybuje v rozmezi 5 az 
10 mA. Zvyseny proud protekajici elek- 
tronkou predpoklada i mohutnejsi kato- 
du. Proto mivaji obvykle koncove bate- 
riove elektronky vetsi zhavici prikon nez 
ostatni elektronky. U elektronky 1L33 
je zhavici proud 50 mA oproti 25 mA 
elektronky 1F33. 

Kombinaci elektronek typu 1F33 
a 1L33 vznikne bateriovy prijimac, 
kter^ je schopen jiz prednesu na repro¬ 
duktor. Uloha prvni elektronky je v tom¬ 
to pripade demodulo vat vysokofrekven- 
cni napeti a zesilovat nizkofrekvencni, 
zatim co druha elektronka toto zesile- 
ne napeti prevadi na zesileny vy¬ 
kon pro vybuzeni reproduktoru. Pro¬ 
toze v takovemto pristroji neni jako zatez 
v anode prvni elektronky pripojen 
spotfebic vyzadujici vykon (sluchatka), 
ale misto toho spotfebic vyzadujici jen 
napeti, lze vazbu mezi obema stupni 
provest odporove. To znamena, ze do 
anody prvni elektronky zapojime jenom 
odpor, ktery muze byt dostatecne velike 
hodnoty, takze na nem prutokem ano¬ 
doveho proudu prvni elektronky vznik¬ 
ne patficne vyssi zesilene napeti. Toto 
zesilene napeti pak fidi, jak bylo jiz fe- 
ceno, mfizku koncove elektronky. 

V nekterych pfistrojich byva zapojen 
mezi koncovou elektronkou a pfedcha- 
zejicim stupnem jako vazebni clen trans¬ 
forma tor. V modernich pfijimacich se 
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od pouzivani transformatoru jako vazeb¬ 
niho clenu mezi stupni jiz davno upus- 
tilo. To proto, ze ma-li transforrnator 
prenaset bez podstatneho skresleni do- 
slat ecne siroky kmitoctovy rozsah, musi 
foyt pom erne peclive vy resen. Takovy 
transforrnator pak neni laciny. Navxc 
jeho rozmery jsou znacne a mnoho- 
nasobne prevysuji rozmery anodoveho 
odporu a vazebniho kondensatoru. 
A konecne zvyseni zesileni, ktereho 
jlm dosahneme oproti stupni odporove 
vazanemu neni prilisne. Vsechny du- 
vody tedy mluvi v neprospech vazebniho 
transformatoru. Pristupuje k tomu jeste 
okolnost, ze takovyto transforrnator 
ovsem patricnych rozmeru a pochybene 
kvality se vyskytuje jiz jen ve vselijakych 
,,zasobach“ domacich kutilu a nastava- 
jici konstrukter baterioveho prijimace 
sotva bude mit prilezitost nekde si jej 
opatrit. Pouzije-li pro nf zesileni elek- 
tronky 1AF33 mis to 1F33, dosahne dal- 
siho zvyseni zesileni. Elektronka 1AF33 
je totiz specialne navrzena pro odporove 
vazany zesilovaci stupen a umozhuje 
dosahnout zesileni temer 70 X na jeden 
stupen (ovsem pri anodovem napeti nad 
70 v ). 

Stavite-li jen dvouelektronkovy priji- 
mac, pak elektronka IAF33 se nehodi, 
protoze musi pracovat take jako mriz- 
kovy detektor a nejen jako pouhy nf 
zesilovac, pro kterouzto funkci by la 
specialne konstruovana. Vlivem nepatr- 
neho anodoveho proudu, ktery ji tece za 
normalnich provoznich podmxnek, je 
i vysokofrekvencni zesileny vykon, ktery 
potrebujeme pro zavedeni zpetne vazby 
na ladeny obvod, nepatrny, takze nam 
ve vetsine pripadu nepostaci kryt ztraty 
vznikajici ve vstupnim obvodu, v du- 
sledku cehoz zpetna vazba bude vel- 
mi neochotne nasazovat. Aby lepe 
nasazovala, je treba obvykle pouzivany 
odpor ve stinici mrizce a v anode (Rg% — 
= 4 M Q a R a = 1 M.Q) snizitnahodnoty 
nizsi. Tim pak ztracime vyhodu vysokeho 
zesileni v teto elektronce a za tohoto 
stavu je vyhodnejsi uzit elektronky 
1F33. 

Shrneme kratce nase dosavadni po- 
znatky. Na jednu elektronku se zpetnou 
vazbou je poslech mozny jenom na slu- 
chatka. Mistni stanici lze prijimat s do- 


statecnou hlasitosti i na nahrazkovou 
antenu, avsak pro prijem vzdalenejsich 
stanic je treba anteny venkovni. Pritom 
je selektivita celeho prijimace zavisla na 
velikosti vazby s antenou, takze pro pfi- 
jem vzdalenych stanic, kde je treba co 
nejvetsi selectivity, musime prave vaz- 
bu s antenou upravit na nizkou hodnotu. 
Tim ovsem jsou moznosti takoveho pfi- 
jimace znacne omezene. 

Pokud se tyce spotreby proudu, je 
s elektronkou 1F33 pri pouziti jednoho 
monoclanku na zhaveni mozny provoz 
asi po 20 az 30 hodin a asi 80 hodin vy- 
drzi miniaturni anodova baterie. 

2adame-li prednes na reproduktor, 
pak je treba takovy prijimac doplnit 
koncovym zesilovacem. Gitlivost priji¬ 
mace se nepatrne zvysi, jeho selektivita 
a dosah vsak zustanou stejn^ jako v pre- 
deslem pripade. Spo treba zhaviciho 
proudu se zvysi pri pouziti elektronky 
1L33 na koncovem stupni na 75 mA 
a spotreba anodoveho proudu priblizne 
na 10 mA pri anodove baterii 67 V. Tim 
zivotnost jednoho monoclanku klesne asi 
na 8 hodin a zivotnost anodove baterie 
miniaturniho typu asi na 20 h. (tyto hod- 
noty vyplyvaji z praktickych zkusenosti 
a neodpovidaji theoretickym hodnotam 
tak, jak bychom si je snad vypocitali 
z kapacity baterii udavanych v Ah). 
S prijimacem tohoto typu (t. j. dvou- 
elektronkovdho) bychom byli spokojeni 
jedine tehdy, kdyz by se jednalo o trvaly 
provoz (venkovni antena) na jednom 
miste a pri pomerne blizk^m, vysilaci. 
Jakmile bychom pozadovali prijem 
i vzdalenejsich rozhlasovych vysilacu, 
pak bychom bezpodmxnecne musili po- 
uzit dalsiho stupne pro vysokofrek¬ 
vencni zesileni. Pfidanim dalsiho nizko- 
frekvencniho zesilovaciho stupne sice se 
zvysi hlasitost, avsak selektivita i vysoko¬ 
frekvencni citlivost zustanou nedotceny. 
Je proto vhodnejsi volit prvy zpusob, pri 
kterem zapojime pred detekcni stupen 
jeste jeden vysokofrekvencni zesilovac. 
Avsak tato uprava znamena, ze je treba 
ladit oba vysokofrekvencni okruhy, t. j. 
okruh predzesilovace a okruh detektoru 
soucasne. Predpoklada to pouziti spraze- 
neho ladiciho prvku a to nejcasteji dvoji- 
t^ho otocneho kondensatoru. Ale neje- 
nom to: Sada civek musi tez b^t dvo- 
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jita. Potize vznikaji hlavne pri prepinani 
vice vlnov^ch rozsahu. Jak vstupni tak 
i detekcni okruh musi byt samostatne 
prepinan. Pri tom oba okruhy musi byt 
od sebe dobre odstinene, aby se vysoko- 
frekvencni energie nemohia dostavat 
zpet nezadanou cestou z anody vysoko- 
frekvencniho predzesilovace na jeho 
mrizku. Pri velkem zesileni vysokofre- 
kvencniho stupne staci i nepatrne kapa- 
city mezi spoji k tomu, aby se preneslo 
dostatecne mnozstvi vysokofrekvencni 
energie zpet na vychozi obvod, a tento 
se rozkmitaL 

Hlavni novy r pozadavek, ktery vyply- 
va z pouziti vysokofrekvencniho predze- 
silovaciho stupne, spociva v soucasnem 
laden! dvou obvodu. Pro maximaln! 
dcinnost celeho pristroje je nezbytne, 
aby oba obvody, t. j. v mrizce a v anode, 
byly pokud mozno vzdy nastavene na 
stejny kmitocet. Toto nastaven! na stej- 
ny kmitocet, nebo tak6 jak jinak rikame, 
soubeh, ma byt zachovano po cel^m 
ladenem rozsahu. To samo o sobe by 
zdanlive nebylo velkym problemem. 
Stac! zajistit, aby prubeh kapacity obou 
ladicich kondensatord byl souhlasny. 
Dale, aby pomocnymi vyvazovacimi 
trimry se pocatecn! kapacita zapojem 
(t. j. kapacita spoju vlastn! kapacity 
civek atd.) v obou obvodech vy r rovnaly 
na stejnou hodnotu. Budou-li jeste i in- 
dukcnosti civek vyvazene na stejnou 
hodnotu, pak by melo byt dosazeno 
presneho soubehu v celem prubehu stup- 
nice. Bohuzel, jsou zde dais! cinitele, 
kter! znesnadnuj! dosazen! zadaneho 
clle. Je to predevslm zmena kapacity a 
indukcnosti, pusobena pripojenfm an- 
teny a dale rozladen! okruhu detektoru 
regulac! zpetn6 vazby (hlavne pokud je 
provadena pomoc! otocneho kondensa- 


toru s pevnym dielektrikem). Pres tyto 
potize bylo tohoto zapojeni u baterio- 
vych prijimacu dost casto uzivano. 

Zapojeni dvou ladenych okruhu na- 
stavenych na jeden a tentyz kmitocet ma 
za nasledek zuzeni sire pasma prijimace, 
takze touto upravou vzrusta selektivita. 
Pri dvou ladenych obvodech o stejne ja- 
kosti, zarazenych za sebou popsanym 
zpusobem (t. j. pred a za elektronku) se 
zuzi vysledna krivka prijimace na 64% 
hodnoty, kterou mela krivka samotneho 
jednoducheho resonancniho okruhu. 
Pritom vyvazovani dvouokruhoveho pri- 
jimace neni tak choulostive jako vyva¬ 
zovani superhetu. Staci vyvazovat ve 
dvou bodech blizko kraju stupnice. 
U kratkovlnneho konce se nastavi maxi- 
malni prijem dolacfovacimi trimry a 
u dvouvlnneho konce (nizsich kmitoctu) 
se nastavi maxima Ini prijem pomoci do- 
ladovacich zelezovych jader civek. 

Takovyto prijimac vykazuje jiz pod- 
statne zlepsene vlastnosti oproti jedno- 
okruhovemu prijimaci, avsak stale jeste 
nedosahne ukazatelu vlastnich jen su- 
perhetovemu prijimaci. 

Hodi se tarn, kde amater vyzaduje 
zvysenou citlivost, avsak sam nema dost 
zkusenosti, ani dostatek moznosti pus tit 
se do zhotoveni superhetoveho prijima- 
ce. Dluzno vsak pripomenout, ze obava 
pred zhotovovanim superhetoveho pri- 
jimace neni zcela opravnena. Superhe- 
tovy prijimac je mozne sestavit ve velmi 
jednoduchem provedeni, pri cemz vy- 
sledky dosazene i s takovymto silne 
zjednodusenym prijimacem jsou vzdy 
lepsi nez vysledky dosazene s jakoukoliv 
obvyklou kombinaci zapojeni prijimaci 
s primym zesilenim. 

Pripomeneme si nekolika malo slovy 
funkci superhetoveho prijimace. Na roz- 



Obr> 4. Blokove schema superhetu . 
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dil od pfijimace s primym zesilenim, ve 
kterem zesileni signalu probiha na kmi¬ 
toctu pfijimane rozhlasove stanice, je 
v superhetovem pfijimaci kmitocet pri- 
jixnaneho signalu preir enovan na kmito¬ 
cet jiny, t. zv, mezifrekvencni. Na tomto 
mezifrekvencnim kmitoctu, ktery je 
stejny pro vsechny pfijiman£ stan:ce, 
probiha hlavni cast zesileni pfijimaneho 
signalu. Na obrazku 4 vidime blokove 
schema superhetoveho prijimace. Na 
rozdii od prijimace s primym zesilenim 
je zde navic t. zv. smesovaci stupeh, 
ve kterem probiha premen a kmitoctu 
pfichazejiciho signalu na mezifrekvencni 
kmitocet. Mezifrekvencni obvody jsou 
vsechny naladeny na jeden pfedem sta- 
noveny kmitocet, na ktery se naladi 
jednou pro vzdy, takze necinipotize pre- 
nest teziste vysokofrekvencniho zesileni 
na mezifrekvencni cast prijimace. Nahra- 
zenim jednoduchych obvodu pasmovy- 
mi filtry (t. zv. mezifrekvencnimi filtry, 
nebo take jinak mezifrekvencemi) jeste 
dale zlepsime prubeh kfivky celeho pfi¬ 
jimace a pfizpusobime ji tak, ze se jiz 
hodne blizi idealnimu stavu, pri kterem 
ma kfivka tvar podle obrazku 5. Tim se 
samozfejme silne zlepsi potlaceni bhz- 
kych kmitoctu a tim i selektivita pfiji- 
mace. Plochy vrchol krivky znamena 
dale prakticky rovnomerne propousteni 
pozadovaneho pasma kmitoctu (odtud 
pasmovy filtr). 

Kmitocet mezifrekvence byva vetsi- 
nou volen v oblasti mezi 450 a 455 kHz. 
To proto, aby na kmitoctu mezifrek¬ 
vence, nebo v jeho blizkosti se nevysky- 
tovala zadna silna vysilaci stanice, ktera 
by mohla proniknout pres vstupni dil a 
tak zpusobit interferenci (t. j. ruseni, 
na pf. piskani) pri prijmu vsech stanic. 

K tomu, aby pfijimany signal byl me- 
nen na staly mezifrekvencni kmitocet, je 
tfeba, aby smesovaci stupeh obsahoval 
nasledujici zakladni prvky: oscilator vy- 
rabejici pomocny vysoky kmitocet, vlastni 
smesovac, ve kterem probiha proces 
smesovani pfijimaneho signalu s kmi- 
toctem pomocneho oscilatoru a dale 
okruh, s jehoz pomoci se z mnozstvl 
kombinacnich kmitoctu, vytvarenych 
pri smesovani, vybere pouze jeden nej- 
vhodnejsi kmitocet. Vsimneme si obraz¬ 
ku 6, na kterem je zapojeni jednodu- 



Obr. 5. Krivka kmitoctu propoustenjch 
pdsmovjm filtrem* 


cheho baterioveho superhetoveho priji¬ 
mace. Probereme pro ujasneni nejprve 
podrobne funkci jednotlivych soucasti. 

Elektromagnetick^ vlny vybudi v ra- 
move antene, zapojeni mezi tfeti mfiz- 
ku elektronky 1R5 a zemi, vysokofre- 
kvencni napeti. Paralelne k ramove ante¬ 
ne je zapojen ladici kondensator C t . 
Spolu s indukcnosti ramove anteny L x 
tvofi ladeny okruh. Tento ladeny okruh je 
jako u jednoe ektronkoveho pfistroje na- 
laden primo na prichazejici signal. V za- 
vislosti na jakosti tohoto obvodu a na 
velikosti pomeru indukcnosti ke kapacite 
se nabudi urcite vysokofrekvencni na¬ 
peti. Toto vysokofrekvencni napeti je 
pfivadeno primo na treti mrizku elek¬ 
tronky 1R5 (obdobna elektronce 1H33, 
avsak zhavici proud je 50 mA oproti 
25 mA u elektronky 1H33). Prvni a dru- 
ha mrizka smesovaci elektronky zastava 
funkci triody pomocneho oscilatoru. 
tJkolem pomocneho oscilatoru je, jak 
jiz bylo podotknuto, vyrabet pornocn^ 
kmity takoveho kmitoctu, aby pri jejich 
smichani s pfedchazejicim vysokofrek- 
vencnim signalem vznikl pozadovany^ 
mezifrekvencni kmitocet. Teto podmin- 
ky lze dosahnout jedine tehdy, kdyz roz¬ 
dii nebo soucet pfijimaneho kmitoctu a 
kmitoctu pomocneho oscilatoru bude 
rovny mezifrekvencnimu kmitoctu. 
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V praxi se ustalilo pro rozhlasove priji- 
mace pouziti rozdilov6ho kmitoctu. Krni- 
tocet oscilatoru je volen takovy, ze je 
vzdy o mezifrekvenci vyssi nez kmitocet 
prijimaneho signalu. Ma-li nas prijimac 
zachytit rozhlasove stanice v pasmu 
strednich vln, t. j. od 525 do 1620 kHz 
a je-li zvolena mezifrekvence 452 kHz, 
pak je rozsah, ve kterem musi pracovat 
pomocny oscilator, od 977 do 2072 kHz. 
Pomocny kmitocet je dan resonancnim 
kmitoctem ladeneho okruhu oscilatoru. 
Tento ladeny okruh tvori civka L 2 spolu 
s kondensatorem C 2 . Aby tento obvod 
mohl vyrabet vysokofrekvencni kmity, 
je treba zavest kladnou zpetnou vazbu 
takove velikosti, aby se oscilator pri 
protaceni kondensatoru C 3 udrzel v kmi- 
tech (nevysadil oscilace), Tuto zpetnou 
vazbu obstarava vazebni vinuti na civce 
ktere je oznaceno L z . Toto vinuti je 
zapojeno stejne jak u primo zesilujiciho 
prijimace se zpetnou vazbou, a to tak, 
ze vysokofrekvencni energie zesllena 
dsekem prvni mrizka — druha mrizka 
elektronky 1R5 podporuje kmitani vy¬ 
sokofrekvencni energie v ladenem okru¬ 
hu L 2 C a . Avsak na rozdil od zpetnovazeb- 
niho prijimace je zde zpetna vazba na- 
stavena pevne a je pomerne velmi tesna. 

Vysokofrekvencni energie, kmitajici 
v okruhu L 2 C 2 budi prvni mrizku elek¬ 
tronky 1R5 natolik, ze naoeti G x se 
dostava do kladne oblasti. Pak samo- 
zrejme tece pres mrizku proud. Mriz- 
kovy proud je nucen teci pres odpor 
R l9 na kterem tak vznika ubytek na 
spadu se zapornym polem na mrizce. 
Vysokofrekvencni energie je privadena 
na mrizku pres kondensator C 3 . Konden- 
sator pripojen^ k odporu R x se nabije 
na zaporne napeti a vytvori tak na 
mrizce zaporny naboj dostatecne veli¬ 
kosti, aby preklenul dobu mezi jed- 
nou kladnou puivlnou a pulvlnou nasle- 
dujici. Nasledujici kladna pulvlna, jak- 
mile prekroci hodnotu zaporneho na¬ 
peti na mrizce, zpusobi novy prutok 
mrizkoveho proudu a tim i doplneni 
naboje na kondensatoru C 3 se zapor¬ 
nym polem na mrizce. Zaporne nape¬ 
ti na mrizce ma vsak za nasledek, 
ze elektronka 1R5 bude mit mensi 
zesileni pro vysokofrekvencni kmity 
ladeneho okruhu L 2 C 2 , a tim i slab- 


si zpetnou vazbu. V dusledku toho 
klesne i napeti na ladenem okruhu. Tim- 
to zpusobem si elektronka automaticky 
vytvori takovy stav rovnovahy, pri kte¬ 
rem zesllena vysokofrekvencni energie, 
privadena zpet na civku L 2 civkou Z 3 , 
kryje prave ztraty v obvodu. Oscilator 
za toho to stavu pak kmita se stale stej- 
nou velikosti vysokofrekvencniho napeti 
na obvodu. Odporem R x odteka cast za¬ 
porneho naboje, ktery se vytvoril na 
kondensatoru C 3 . Protoze ale kazda na¬ 
sledujici pulvlna tento naboj doplhuje 
na puvodni hodnotu, tece i odporem R x 
stale proud. Velikost tohoto protekaji- 
ciho proudu je meritkem pro provozni 
stav oscilatoru. Nejlepsi zpusob, jak 
zjistit, zdalinam oscilator kmita, je zapo- 
jit dostatecne citlivy meric proudu mezi 
odpor R t a zem. U elektronky 1H33 
nebo 1R5 tece pri hodnote odporu 
R x —-Ml asi 0,12 az 0,2 mA. Zapojeni 
mericiho pristroje mezi odpor R x a zem 
nejenom ze nam umozni zjistit, zda 
oscilator vubec kmita, ale dovoli take 
overit, zda pri protaceni ladiciho kon¬ 
densatoru C 2 po celem pasmu nejsou 
nekde v oscilacich „diry <e . Takoveto diry 
se projevi poklesem mrizkoveho proudu 
na nizkou nebo dokonce nulovou hod¬ 
notu. Byvaji pusobeny nevhodne prove- 
denymi civkami, obzvlaste u prijimace 
s vice rozsahy, kde nektera civka se svy- 
mi vlastnimi rozptylovymi kapacitami si 
vytvori resonancni okruh, ktery pak 
odssava vysokofrekvencni energii, cimz 
amplituda oscilaci poklesne. V prikladu 
zapojeni uveden^m na obr. 6 nam tento 
pripad sotva nastane, protoze zde mame 
jedinou civku, ktera by mohla tento ukaz 
vyvolat, a sice L 3 . Stalo by se tak tehdy, 
kdyby vazba mezi civkou L 2 a L z byla 
pomerne volna a kdybychom potfebnou 
velikost zpetne vazby dohaneli zvyse- 
nym poctem zavitu u civky L s . Pak by 
bylo mozne, ze by oscilace u kratko- 
vlnneho konce pasma oscilatoru poklesly. 
Je-li vse v poradku, bude se presto pri 
protaceni ladiciho kondensatoru velikost 
mrizkoveho proudu menit a sice tak, ze 
u kratkovlnneho konce, t. j. pri otevre- 
nem ladicim kondensatoru, bude vetsi, 
na pr. 180 ju A a pri zavrenem ladicim 
kondensatoru na pr. 120 fx A. To proto, 
ze otacenim ladiciho kondensatoru me- 
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mme pomer mezi indukcnos- 
ti civky a velikosti kapacity. 
Pri vetsim pomeru L : C 
(u kratkovlnneho konce pas- 
ma, kdyCjemalea L zusta- 
lo stejn£) je tento pomer vetsi 
a tim i mrizkovy proud 
v dusledku zvyseneho napeti 
na obvodu vyssi. 

Narazovite otevirani elek- 
tronky 1R5 napetim na rnriz- 
ce G t zpusobi, ze anodovy 
proud se meni v rytmu 
kmitoctu oscilatoru. Privede- 
me-ii na treti mrizku jiny 
vysokofrekvencnx signal o roz- 
dllnem kmitoctu, bude tak£ 
tento signal pusobenim treti 
mrizky ovlivnovat anodovy 
proud elektronky. Toto dvo- 
jit6 ovlivnovani anodovebo 
proudu ma za nasledek, ze 
anodovy proud ve svem vy- 
slednem prubehu ma mi- 
mo slozky obou zakladnich 
ovladajicich kmitoctu take 
slozky o kmitoctu rovn£m 
souctu a rozdilu obou kmi¬ 
toctu. Rozdilovou slozkou ano- 
doveho proudu je pak nami 
pozadovany mezifrekvencni 
kmitocet. Tento mezifrek¬ 
vencni kmitocet privauime 
na anodovou zatez, tvorenou 
dalsim resonancnim okruhem, 
t. zv. mezifrekvencnim okru¬ 
hem (MF 1). Na tomto me¬ 
zifrekvencnim okruhu vznik- 
ne v pripade resonance nape¬ 
ti mezifrekvencniho kmito¬ 
ctu, ktere je pak zesilovano 
dale. Driv nez budeme po- 
kracovat, vsimneme si jin£ 
zvlastnosti superhetoveho pri- 
jimace. 

Ladeny okruh ve treti mriz- 
ce je naladen na prijimany 
kmitocet, na pr. v oblasti stred- 
nich vln. Pritom protacenim 
kondensatoru C x chceme ob- 
sahnout rozsah strednich vln. 
Bude nas zajimat, jak velika 
musi byt indukcnost civky 
L x (na obr. 6 ramove ante- 
ny), aby tento pozadavek 
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byl splnen. Jeden hranicni kmitocet 
je dan maximalni kapacitou promen- 
neho kondensatoru C x a druha hrani- 
ce minimalm kapacitou. Nejnizsi kmi¬ 
tocet, ktery takto ladenym okruhem 
obsahneme, bude roven 


6,28 [ iLC max 

a nejvyssi f v — —— 

6,28]/ 

Z pomeru techto dvou rovnic vychazi 

fv 

Jn 

Z teto rovnice vidime, ze pomer mezi 
nejvyssim a nejnizsim kmitoctem, ktery 
ladenym okruhem obsahneme, zavisi na 
druhe odmocnine z pomeru kapacit. Tak 
bude-li na pf. maximalni kapacita kon¬ 
densatoru 420 pF a minimalni kapacita 
20 pF a rozptylovti kapacity, t. j. kapa¬ 
cita spoju, vlastni kapacita civky a 
vstupni kapacita elektronky 30 pF, pak 
pomer maximalni kapacity ku mini- 

450 

malni kapacite bude rrt ■ = 9 a dru- 

oU 

ho odmocnina z tohoto pomeru je 3. 
To znaci jinymi slovy, ze nejvyssi kmito¬ 
cet, ktery obsahneme takovymto kon- 
densatorem, bude 3x vyssi nez nejnizsi, 
ktery si zvolime. Dnesni vymezeni pasma 
strednich vln je od 525 do 1620 kHz. 
Z toho vychazi pomer kmitoctu 
3,08, tedy o neco vice nez jsme prave 
vypocitali. Chceme-li pak obsahnout 
cely rozsah strednich vln, je nezbytne 
treba u naseho kondensatoru bucf zvysit 
konecnou kapacitu, nebo snizit poca- 
tecni. Zakladni hodnota kapacity otoc- 
neho kondensatoru je vsak dana vyrob- 
kem, takze o potrebny pomer kapacit se 
musime postarat sntzenim rozptylovych 
pfidavnych kapacit, ktere se projevi 
hlavne pfi otevfenem kondensatoru a 
ktere nam obsazenf rozsah nejvice ome- 
zuji. 

Pokud je vstupni civka vinuta na 
kostficce se zelezovym jadrem, bude 
i jeji pocatecni kapacita pomerne nizka 
a pozadovany rozsah se nam podafi pfe- 
klenout bez nesnazi. Avsak v okamziku. 


4 max 


a 


min 


kdy z civky L x vytvofime ramovou an- 
tenu, vzroste jeji rozmer (cim vetsi je 
plocha ramu, tim vetsi je hcinnost) a za- 
vity s pomerne vysokym vysokofrekvenc- 
nim potencialem se dostanou blize 
k sobe. Se vzrustem plochy ramu je pro 
stejnou indukcnost civky zapotrebi mene 
zavitu, a cim je mene zavitu, tim je na- 
pet’ovy rozdil mezi sousednimi zavity 
vyssi. V dusledku toho vzrusta i kapa¬ 
cita civky a snadno se muze stat, ze jeji 
zakladni hodnota pferoste velikost maxi- 
malne pfipustne pf idavne rozptylove ka¬ 
pacity v nasem vypoctu. 

Jsou dve cesty, jak odstranime ten to 
nezadany zjev. Bud vytvofime ram o in¬ 
dukcnosti mensi nez je pozadovana vy- 
sledna indukcnost civky L x a doplnime 
ji na potrebnou hodnotu seriovym pfi- 
pojenim dalsi male indukcnosti, ktera 
pak muze slouzit pri pouziti nastavitel- 
neho zelezoveho jadra k vyvazovani 
vstupniho okruhu, nebo navineme ra¬ 
movou an ten u takovym zpusobem, ze 
zavity maji mezi sebou zvetsene vzda- 
lenosti (na pf. vostinove). T&kovouto 
ramovou antenu se zvysenym odstupem 
mezi zavity ziskame pri navinuti na 
plochy lepenkovy list s lichym poctem 
zafezu po obvodu. Zafezy smefuji sme- 
rem ke stfedu a jsou rozlozene po obvo¬ 
du ve stejnomernych vzdalenostech. 
Hloubka zafezu se fidi poctem zavitu, 
ktere vineme. Pfi navijeni ukladame 
drat stfidave na jednu stranu a pak na 
druhou stranu lepenkove kostry. Vzdy 
po pfechodu jednoho vyfezu pfechazi- 
me na druhou stranu kostry. Tim to zpu¬ 
sobem vznikne plocha civka s podstatne 
snizenou vlastni kapacitou. 

Zbyva jeste vyfesit otazku, jak velika 
bude indukcnost civky L x . Hodnotu in¬ 
dukcnosti snadno vypocitame ze vzoreo* 
ku 

25 330 

^ } C (pF) . kmitocet 2 (MHz) * 

Pro drive uvazovany pripad maximalni 
kapacity 450 pF a minimalniho kmito¬ 
ctu 525 kHz vychazi pro indukcnost 

450.0,525* '* t0 jeSt 204 IXH - 

Tato hodnota je nami hledanou in¬ 
dukcnosti civky L x . O tom jak takovouto 
civku vypocitate, doctete se v cele fade 
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prirucek, kde porno ci ruznych grafic- 
kych metod snadno zjistite potrebny po¬ 
ke t zavitu. 

Pro splneni podminky, aby pri kaz- 
dem prijimanem kmitoctu vznikl kmito¬ 
cet mezifrekvence, je treba, aby kmito¬ 
cet oscilatoru byl jo hodnotu mezifre¬ 
kvence vyssx nez prijimany kmitocet. Pri 
prijmu stredmeh vln, kdy prijimame 
oblast kmitoetd 525 az 1 620 kHz, ma 
■oscilator pri 452 kHz mezifrekveneniho 
kmitoctu behem prolad’ovani kmitat 
v rozmezi 977 az 2 072 kHz. U vstupniho 
okruhu to znamena pomer prijimanych 
kmitoetd 3,08 a pomer pocatecni kapaci- 
ty ladiciho kondensatoru ku konecne 
1 : 9,5. U oscilatoru je naproti tomu 
pomer kmitoctu pouze 1 :2,12 a pomer 
pocatecni kapacity ke konecne I : 4,5. 
Vidime z toho, ze pro oscilator je za- 
potrebi pri protaceni ladiciho konden- 
satoru mens! . kapacitni zmeny nez 
u vstupniho obvodu. A vsak bezne ladici 
kondensatory maji vesmes obe pulky 
shodne, t. j. se stejnou zmenou kapacity 
v zavislosti na uhlu otoceni hridele. Na¬ 
vi c jsou obe poloviny dvojiteho ladiciho 
kondensatoru vyrovnany na shodny pru- 
beh kapacity. Pro ladeni oscilatoru vsak 
potrebujeme mensi kapacitni zmeny, Jak 
dosahneme teto zmensene zmeny kapa¬ 
city? Vyuziva se zde znam6 skutecnosti, 
ze kapacita dvou do serie zapojenych 
kondensatord je mens! nez kapacita kte- 
rehokoliv jednotliv6ho kondensatoru. 

Vyvstava vsak novy problem, jak ve- 
liky ma byt tento seriovy kondensator, 
aby kmitocet oscilatoru byl vzdy o mezi- 
frekvenci vyssi nez prijimany kmitocet. 
Tuto podminku lze presne splnit pouze 
ve trech bodech celeho prijimaneho roz- 
sahu. Na vsech ostatnich kmitoctech je 
vzdy vetsi nebo mensi odchylka od to- 
hoto idealniho stavu. Protoze presny 
soubeh mezi vstupem a oscilatorem exis- 
tuje pouze ve trech bodech prijimaneho 
pasma, mluvime zde o t. zv. tribodovem 
soubehu. 

Kmitocty, na kterych tento soubeh 
ma byt dokonaly, t. j. ony tri body pres- 
neho soubehu zjistime takto: 

1. Odecteme nizsi hranicni kmitocet 
pasma (na pr. 525 kHz) od vyssiho 
kmitoctu pasma (na pr. 1 620 kHz) a vy- 


vsfup oscifafor 



Obr. 7. ^ajisteni soubehu vstupniho a osci- 
latoroveho obvodu . 


sledek delime dvema. Obdrzime hod¬ 
notu, ktera pripoctena k nizsimu hra- 
nicnimu kmitoctu da kmitocet soubehu 
uprostred stupnice. Pro nas priklad to 

1095 

bude 1620 — 525 - 1 095 kHz, - 

— 547,5 kHz a konecne 525 + 547,5 — 

— 1072,5 kHz, t. j. hledany stredni bod 
soubehu. 


2. Spodni kmitocet soubehu obdrzi¬ 


me odectenim hodnoty 


y 3 


, t. j. 0,433 


krate rozdil mezi hranicnimi kmitocty. 
od kmitoctu stredniho. V nasem prikla- 
de vychazi 1620 — 525 — 1095 kHz, 
1095 X 0,433 = 484 kHz. Tuto hod¬ 
notu odecteme od stredniho kmitoctu a 
obdrzime 588,5 kHz* zde lezi hledan^ 
bod soubehu u nizsich kmitoctu. Kmito¬ 
cet soubehu u vyssich kmitoctu obdrzi¬ 
me prictenim hodnoty 484 kHz ke stred- 
nimu kmitoctu. Tedy 1072,5 -|- 484 — 
= 1556,5 kHz. Nyni je vsak treba zjistit 
tak£ vhodnym zpOsobem hodnotu in- 
dukenosti civky L 2 oscilatoru a hodnotu 
serioveho kondensatoru ^5? t. zv. pa- 
dingu. 

Presn^ vypocet techto velicin je po- 
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merne slozity, avsak jednoduchou gra- 
fickou metodou Ize pomerne snadno 
ziskat potrebne hodnoty s presnosti asi 
10%. Protoze vnasem pripade je treba 
prijimac vzdy sladovat a vyvazovat, po- 
staci nam tyto priblizne hodnoty k to- 
mu, abychom si mohli zhotovit vhod- 
nou civku a volili spravnou velikost ka- 
pacity padingovtiho kondensatoru. Pri- 
blizny vypocet provedeme podle grafu 
na obr. 8 a 9. Nejprve si zjistlme pomer 
mezi kmitoctem mezifrekvence a stred- 
nim kmitoctem. V nasem pripade ob- 
452 

naSi - 0,417. Z grafu na obr. 8 

zj is time pak hodnotu padingu 480pF. 
Indukcnost civky L 2 zjistime z grafu na 
obr. 10, kde pro pomer n = 0,417 vyjde 
pomer indukcnosti L % : L x = 0,59. In¬ 
dukcnost civky L u kterou jsme predtim 
vypocitali (viz str. 13), nasobime zjis- 
tenym cinitelem a obdrzime 204 X 
X 0,59 = 120 fiH. Tim je nas priblizny 
vypocet skoncen. Ovsem, jak bylo jiz 
uvedeno, je to vypocet jen velmi pribliz¬ 
ny, mozno rici orientacni a presne hod¬ 
noty ziskame az pri konecnem sladovani. 

Vratine se ke schematu na obr. 6. 
Mrizka G % a G 4 smesovaci elektronky 
1R5 i 1H33 ma dovolene maximalni 
napeti 67 V. Aby nebyla porusena rov- 
novaha v rozdeleni proudu mezi elek- 
trody v elektronce, je treba, aby tyto dve 
mrizky mely vzdy o neco nizsi napeti 
nez anoda. Dale je treba zabranit pro- 
nikani oscilatoroveho kmitoctu do ostat- 
nich casti prijimace. Proto je do privodu 
tech to mrizek zapojen odpor R». Aby 
vysokofrekvencni napeti na mrizce melo 
volnou cestu na zemni potencial, je ten to 
odpor blokovan kapacitou C 4 proti 
zemi. 

Mezifrekvencni kmitocet na anode je 
privaden na mezifrekvecni obvod. Tento 
byva vetsinou vytvoren t. zv. pasmovym 
filtrem, o kterem jiz byla zminka. Vy- 
hoda pasmoveho filtru je, ze jeho kmito- 
ctovy prubeh ma na rozdil od jednodu- 
cheho ladeneho obvodu plossx vrchol 
a strmejsi boky. Tento tvar krivky pod- 
statne prispiva k zlepseni selektivity ce- 
leho prijimace, aniz by tim trpela pre- 
nosova charakteristika. Tvar krivky 
u pasmoveho filtru je zavisly na velikosti 


vazby mezi obema civkami. Se stoupa- 
jici vazbou stoupa zpocatku i napeti, 
ktere se dostava na mrizku nasledujiciho 
zesilovaciho stupne. Jakmile je dosazeno 
t. zv. kriticke vazby, prestane narustat 
vrchol resonancni krivky pasmoveho 
filtru a pocne se rozsirovat. Pri dosta- 
tecne silne vazbe vznikne dvouhrba kriv- 
ka, ktera ma na resonancnim kmitoctu 
mensi vystupni napeti nez na krajich, 
kde se nachazeji oba hrby. Velikost vaz¬ 
by mezi obema civkami pasmoveho 
filtru pro kritickou hodnotu je zavisla na 
jakosti pouzitych obvodu. Gim budou 
obvody jakostnejsi, tim slabs! vazby 
bude treba, abychom dosahli kriticke 
vazby. Pri tom bude sire prenasen£ho 
pasma uzsi a boky krivky strmejsi. Na- 
opak pri nizke jakosti pouzitych obvodu 
bude treba vetsiho stupne pro kritickou 
vazbu, vrchol bude sirsi a boky mene 
strme nez v predeslem pripade. V du- 
sledku toho bude i selektivita prijimace 
horsi. 

V jednoduchovych bateriovych prij i - 
macich lze casto ozelet prilis vysokou se~ 
lektivitu a pak byva misto mezifrekvenc- 
niho pasmoveho filtru zapojovan jedno- 
duchy mezifrekvencni obvod, tak jak je 
tomu ve schematu na obr. 7. Pouzitim 
jednoducheho mezifrekvencniho obvo¬ 
du sice poklesne selektivita prijimace, ale 
na druhe strane stoupne jeho citlivost, 
protoze pri pouzitl jednoducheho mezi¬ 
frekvencniho obvodu je napeti, ktere se 
dostava na mrizku nasledujici elektron¬ 
ky, dvojnasobne oproti napeti, ktere bylo 
preneseno na ridici mrizku mezifre- 
kvencni elektronky pasmovym filtrem. 
Stridave napeti z obvodu MF 1 je pri- 
vadeno na mrizku mezifrekvencni elek¬ 
tronky pres kondensator C 6 . Stejno- 
smerneje pak mrizka mezifrekvencni 
elektronky 1T4 (nebo 1F33) rizena pres 
svodovy odpor R 3 . Mezifrekvencni zesi- 
lovaci elektronka ma ve svem anodovem 
kruhu taktez jednoduchy ladeny obvod 
MF 2. Studeny konec tohoto obvodu je 
spojen primo s kladnym anodovym na- 
pajecim napetim. Take stinici mrizka je 
pripojena primo. Takovouto upravu lze 
si dovolit jen v pripade, ze napajeci ano- 
dove napeti neprestoupi hodnotu 70 V. 
Pri vyssim napajecim napeti by bylo 
treba do privodu ke stinici mrizce zapo- 
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jit srazeci odpor vhodne velikosti, ktery 
by byl u mrizkoveho privodu blokovan 
na zem kapacitou o hodnote asi 10 k. 

Zesilene vysokofrekvencni napeti 
z anody mezifrekvencni elektronky 1T4 
privadime opet pres kondensator C 7 na 
anodu detekcni diody, v elektron- 
ce 1S5. Tato dioda usmernuje vysoko¬ 
frekvencni napeti a na odporu f? 4 
a R s vznika tak urcite stejnosmerne 
napeti se zapornym polem na anode, 
jehoz velikost zavisi na amplitude za- 
chyceneho a zesileneho signalu. Soucas- 
ne se na tomto odporu vytvarf i stridave 
napeti, odpovidajici svym prubehem 
puvodnimu modulacnimu napeti. Aby 
vysokofrekvencni napeti, ktere na tomto 
odporu take vznika, nemohlo pronikat 
dale do prijimace, je svodovy odpor roz- 
delen na dve poloviny a sice na odpory 
R 4 a R 59 pri cemz jsou tyto odpory 
v miste, kde jsou spojene, blokovan e 
kondensatorem C 8 na zem. Stridave na¬ 
peti odpovidajici velikosti je s odporu 
R 5 snimano pohyblivym bezcem a ve- 
deno pres kondensator C d na mrizku 
dalsi elektronky, to je na ridici mrizku 
pentodove casti systemu elektronky 
1S5 * 

Tim, ze prichazejici vysokofrekvencni 
signal je detekcni diodou usmernovan, 
vznika na odporu R 5 stejnosmerne na¬ 
peti se zapornym polem u anody diody. 
Toto stejnosmerne napeti je zavisle na 
velikosti prichazejiciho mezifrekvencni- 
ho a tim i p&vodniho vysokofrekvencni- 
ho signalu z anteny. Toto stejnosmerne 
napeti vedeme pres mrizkovy svod R 3 
zpet na mrizku elektronky 1T4, kterou 
vice ci mene uzavira. Elektronka pri 
vetsim predpeti zesiluje mene nez pfi 
predpeti nizkem nebo nulovem. Ziska- 
vame tak regulaci zesileni, zavislou na 
sile prichazejiciho signalu, t. zv. auto- 
maticke vyrovnavani citlivosti. Na roz- 
dil od rozhlasovych prijimacu sit’ovych 
se neuziva u bateriovych prijimacu t. zv. 
zpozdeneho regulovani zisku. Vyzadalo 
by si zabudovani dalsiho diodoveho sy¬ 
stemu do elektronky a navic by ziskani 
zpozd’ovaciho napeti cinilo jiste potize. 
V prijimaci na obr. 6 neni vstupni elek¬ 
tronka t, j. smesovac 1R5 rizena zapor¬ 
nym pfedpetxm pro automatickou regu¬ 
laci zisku. U jednoducheho baterioveho 


prijimace, o ktery se zde jedna, neni toto 
tizivym nedostatkem a naopak prispiva 
k zvyseni citlivosti celeho pristroje. Je 
zde ovsem nebezpeci prehlceni smeso- 
vaci elektronky prills silnym signalem 
z mistni rozhlasove stanice, cemuz se 
vsak da snadno odpomoci pootocenim 
celeho prenosneho prijimace ponekud 
mimo smer maximalniho prijmu. 

Demodulo vane nizkofrekvencni na¬ 
peti, snimane bezcem s potenciometm 
f? 5 , se privadi na ridici mrizku elektron¬ 
ky 1S5 (1AF33). Jak bylo jiz receno na 
zacatku, jetato elektronka konstruovana 
pro odporovou vazbu na nasledujici 
elektronku koncovou. Aby bylo dosaze- 
no velikeho zesileni v tomto stupni, radi 
se do anody velky zatezovaci odpor. 
Soucasne s tim to zakrokem snizuje se 
napeti na stinici mrizce pfipojenim 
kladneho potencialu pres odpor R 7 
znacne hodnoty na stinici mrizku. Mriz¬ 
ku pak neopomeneme radne zablokovat 
kondensatorem C 10 proti zemi. Protoze 
pri zesilovani nf napeti jsou amplitudy 
prichazejiciho signalu dostatecne male, 
aby bylo mozne jimi bud it elektronku 
bez nebezpeci skresleni, nema elektron¬ 
ka 1S5 specialni predpeti a ziskava si je 
prutokem mrizkoveho proudu pres mriz- 
kovy svodovy odpor vysoke hodnoty. 

Napeti privedene na mrizku 1S4 je 
jiz zesilene elektronkou 1S5. Toto stri- 
dave nizkofrekvencni napeti ma vsak 
stale jeste urcitou vysokofrekvencni sloz- 
ku. Tuto vysokofrekvencni slozku potla- 
cujeme zapojenim kondensatoru C lt 
o hodnote nekolika malo set pF (vetsinou 
100 pF) k zemi. Pres dalsi kondensator 
C 12 je zesilene nizkofrekvencni napeti 
privedeno na mfxzku koncove elektron¬ 
ky. Tato elektronka ma ve svem anodo- 
vem okruhu zapojeny jako spotrebic 
vystupni transforma tor reproduktoru. 
Stinici mrizka teto elektronky byva skoro 
vzdy zapojena bez predradneho odporu 
pfimo na kladny privod napeti. V anode 
koncove elektronky se naleza dale kon¬ 
densator C 13 , jehoz ukolem je potlaceni 
vyssich kmitoctu tonoveho spektra. Ob- 
vykle byvaji skrinky bateriovych priji- 
macu malych rozmeru a membrany po- 
uzitych reproduktoru o malem pru- 
meru. Takoveto reproduktory maji 
v prednesu silne zduraznene vyssi tony. 



Aby reprodukce neznela neprijemne, 
opravi se hodnotou kondensatoru C 13 
prenosova nizkofrekvencni charakteris- 
tika na potrebny prubeh. 

Koncova elektronka 1S4 (1L33) vy- 
zaduje pro spravny provoz predepsane 
zaporne mnzkove predpeti. Toto pred¬ 
peti byva pri 70 voltove anodove baterii 
okolo — 6 az — 7 V. Ziskava se na; od- 
poru R 1Q prutokem celeho anodoveho 
proudu. Anodovy proud tekouci pres 
vsechny elektronky (vcetne koncove), 
proteka z baterie na zem a tim i na ka- 
tody elektronek jedine pres odpor i? 10 , 
takze tim se stane pri vhodne hodnote 
odporu R 10 zaporny pol anodove bate¬ 
rie vuci zemi zapornejsi o hodnotu pred¬ 
peti. Toto zaporne napeti je pak odpo- 
rem R 9 privadeno na mrizku koncove 
elektronky. 

Pri pouziti elektronek typu 1R5, 
1T4, 1S5 a 1S4 jecelkova spotreba zha- 
viciho proudu 250 mA pri 1,4 V a cel- 
kovy anodovy proud ze 67,5 voltove ba¬ 
terie se pohybuje okolo 12 az 14 mA. 
Pri pouziti elektronek 1H33, 1F33, 
1AF33 a 1L33 snizi se odber zhaviciho 
proudu na polovinu, t. j. 125 mA. Tato 
hodnota, i kdyz je minimalni, predsta- 
vuje stale jeste znacne zatizeni pro mo* 
noclanky, ktere jsou u nas na trhu, takze 
pri provozu zhaveni takovehoto priji- 
mace z jednoho monoclanku je na pfi- 
jimac mozny poslech po dobu asi 134 
hodiny. Po teto dobe klesne napeti 
baterie natolik, ze pokles jak v hlasi- 
tosti, tak i v citlivosti pristroje je pri- 
lis patrny. Pak nezbyva nez pristroj 
bud vypnout a ponechat zhavici clanek 
delsi cas zotavit, anebo vlozit novy zha¬ 
vici clanek. O neco lepsi je situace s rni- 
niaturnimi anodovymi bateriemi, ktere 
maji pri uvedenem zapojeni zivotnost 
asi 20—25 hodin. Kdo by chtel takovyto 
prijimac pouzivat casteji a po delsi dobu, 
byl by nucen opatrit pristroj vetsim 
poctem monoclanku paralelne zapoje- 
nych, nebo nahradit bateriove napajeni 
sit’ovym doplhkem. O tom vsak bude 
zminka pozdeji. 

Bateriovy prijimac ma pri peclivem 
\^yvazeni pomerne znacnou citlivost, 
kterou vsak nelze prirovnavat k citli¬ 
vosti rozhlasoveho prijimace sit’ov6hoi 
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Sit’ovy prijimac ma navic vyhodu, ze je 
pripojen vzdy, af jiz galvanicky — pri- 
mo, anebo pres kapacitu mezi vinutimi 
sit’oveho transform a tor u vysokofrekvenc- 
ne na protivahu, kterou tvori sit’ovy roz- 
vod. Bateriovy prijimac takovou vyhodu 
nema. Je odkazan zcela na signal zachy- 
ceny ramovou antenou. Jelikoz jak umis- 
tenim tak i plochou ma ramova antena 
pomerne malou moznost zachytit a zpra- 
covat prichazejici vysokofrekvencni sig- 
naly, cini bateriovy prijimac vzdy dojem 
malo citliveho. Pro prijem na ramovou 
antenu lze pocitat za dne s okruhem asi 
50 km od silneho vysilace pro staly pri- 
jem. Kdo mimo to pozaduje i prijem 
vzdalenejsich stanic v dostatecne hlasi- 
tosti, bude nucen postarat se o dodatec- 
nou antenu, treba ve forme nekolika- 
metroveho dratu, ktery prehodi pres 
nejaky blizky \^ysoky predmet, pres ve- 
tev stromu atd. S temito omezenimi je 
nutno vzdy pocitat, aby nakonec kon- 
strukter baterioveho pristroje nebyl zkla- 
man. Meritkem pro posouzeni vykonu 
je v podvedomi vzdy sifovy prijimac, 
ktery pracuje za innohem vyhodnejsich 
podminek s daleko vykonnejsimi elek- 
tronkami. Od pristroje, jehoz zhavici 
prikon je 0,18 W a jehoz anodovy pri- 
kon je asi 1 W, nelze ocekavat zazraky. 
To ovsem na druhe strane neznamena, 
ze peclive provedeny a svedomite sla- 
deny bateriovy prijimac neni schopen 
podat mimoradny vykon. Naopak, po- 
kud se pocita se snizenym akustickym 
vykonem, uspokoji takovy prijimac po- 
sluchace svou citlivosti, ktera dovoli s do- 
datecnou antenou obzvlaste vecer na 
strednich vlnach zachytit velmi znacny 
pocet vzdalenych stanic. 

Kdo by si vsak pral jeste dale zvysit 
citlivost sveho pristroje, zvysi pocet po- 
uzitych elektronek na 5. Pridanim dal- 
siho zesilovaciho stupne osazenbho vf 
pentodou typu 1F33, obdrzime peti- 
elektronkovy bateriovy superhet, ktery 
svou citlivosti je srovnatelny s citlivosti 
sit’ov^ho superhetu. Marne zde moznost 
dvojiho provedeni. Bud pridame dalsi 
stupen jako vf zesilovac pred smesovaci 
elektronku, anebo zvysime pocet mezi- 
frekvencnich stuphu na dva. Na obr. 10 
je zapojeni petielektronkoveho super¬ 
hetu s vf preselektorem. Obvykle se 
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v takovem prijimaci po- 
uziva k laden! trojnasob- 
neho kondensatoru. Jedna 
cast lad! vstupn! civku, 
druha civky v anode vf ze- 
silovace a v mrizce sm£so- 
vace a tret! ovlada kmi- 
tocet oscilatoru. 

Je nesporne, ze timto 
zpusobem ziska prijimac 
hodne na dokonalosti. 
avsak trojnasobny ladic! 
kondensator je mnohem 
rozmernejs! nez obvykly 
dual a take dais! sada cl- 
vek v mrizce smesovace 
znamena jiste zkompliko- 
van!. Proto byla u zapo- 
jen! na obr. 10 volena ces- 
ta jina. Pro laden! priji- 
mace byl pouzit obvykly 
dvojnasobny ladic! kon¬ 
densator. Pak ovsem od- 
pada moznost zapojit tez 
civky mezi anodou pred- 
zesilovace a mrizkou sme¬ 
sovace. V takovemto pn- 
pade je jedinym resenim 
neladena, t. zv. aperio- 
dicka vazba mezi obema 
stupni. 

Vsimneme si blize ce- 
leho zapojem. Prijimac je 
uzpusoben jak pro prijem 
strednich tak i kratkych 
vln. Antenn! privod se 
pouziva pro zvysen! dosahu 
na strednich vlnach ane- 
bo pri pry mu na kratkych 
vlnach, kde nen! mozny 
uspokojivy prijem na sa- 
mostatnou ramovou ante- 
nu. Pro obvykly poslech 
na strednich vlnach je 
prij imac vybaven obvyk- 
lou ve&tavenou ramovou 
antenou. Indukcnost ramu 
spolu s civkou L 2 tvori 
indukcnost vstupniho la- 
deneho okruhu, ladeneho 
otocnym kondensatorem 
C\. Na okruhu vznikne 
(obdobne jak jiz bylo po- 
psano) pri spravnem vy- 
laden! do resonance maxi- 
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malm napeti signalu, ktere pfivadi- 
me pres kondensator C 4 na mfizku vf 
zesilovace. Pro stejnosmerne napeti je 
mfizka opatfena svodem f^, ktery je 
na sv6m spodnim konci blokovan kapa- 
citou C 5 proti zaporn^mu polu zhaveni. 
Vysokofrekvencni napeti zesilene elek- 
tronkou 1F33 vznika na anodove za- 
tezi, odporu i? 3 . Velikost tohoto odporu 
10 1 cQ neni mozno pf ilis menit, hlavne 
zvysovat, ponevadz bychom tim jen zby- 
tecne snizovali anodove napeti vysoko¬ 
frekvencni elektronky o ubytek na spadu 
na tomto odporu. Dalsiho zvyseni zesi- 
leni neni mozno dosahnout proto, ze 
vystupni kapacity elektronky 1F33 a 
vstupni kapacita elektronky 1H33 ob- 
nasi sama o sobe jiz 14 pF. Pfipocteme-li 
nevyhnutelne dalsi rozptylove kapacity 
v pfepinaci a spojich, obdrzime hodnotu 
18—20 pF, ktera je paralelne zapojena 
i odporu R 2 . Tato kapacita ma pfi kmi- 
toctu 1,5 MHz kapacitni reaktanci 
o hodnote asi 6 k Q. U dlouhovlnn^ho 
konce pasma je kapacitni reaktance 
zhruba 3 X vyssi, takze i vysledna ano- 
dova zatez vzroste. Kapacitni zatez vf 
■elektronky promenna s kmitoctem ma 
pripojeny paralelne ohmicky odpor R z . 
Zmensime-li odpor f? 2 , vyrovna se rozdil 
zesileni v pasmu, avsak celkove zesileni 
Mesne.- Zvysovani na druhe strane ne- 
prinasi, jak jiz bylo podotknuto, uzitek, 
protoze snizuje jen napeti na anode uve- 
dene elektronky. 

V dusledku toho je celkove zesileni, 
ktere takovyto stupen vykazuje, asi 3 az 
5 X . To ovsem samo o sobe neni na tolik 
velike zvyseni hodnoty zesileni, ktere by 
oduvddnovalo pouziti zvyseneho poctu 
elektronek. Proto take je navic v tomto 
prijimaci zavedena kombinovana zpetna 
vazba pres civku L z . Tato civka zapojena 
mezi kladny privod a studeny konec 
mezifrekvencniho pasmovcho iiltru MF1 
privadi pri spravnem zapojeni zpet na 
prvni mrizku zesileny prijimany signal 
soucasne se signalem mezifrekvencnim. 
Jako kazda kladna zpetna vazba i tato 
odtlumuje vstupni okruh, ve kterem 
jsou zapojeny civky L ± a L 2 a navic take 
MF transformator. Na rozdil od zpetno- 
vazebnich prijimacu, kde velikost 
zpetne vazby ridime zvlastnim regula- 
torem, je tato vazba jednou provzdv 


pevnenastavena. Aby nevznikaly pri pfi- 
jmu ruzne nezadouci zjevy, je treba udr- 
zovat zpetnou vazbu neprilis t&nou. 
Jeji spravnou velikost nastavujeme vzdy 
pfi cerstve zhavici i anodove baterii. 
Pri tomto stavu zvyseneho provozniho 
napeti nesmi byt pri protaceni ladiciho 
kondensatoru nikde po pasmu patrny 
jakykoliv naznak lability prijmu. Tako- 
vato labilita se projevuje zvysenym su- 
menim prijimace v urcite oblasti ladene- 
ho pasma, pfipadne bublanim, naznaky 
hvizdu, motorovanim a jak jinak jeste 
vsechny ty ukazy nazyvame. V takovem 
pripade vzdy zmensime vazbu mezi civ- 
kou L 2 a civkou L 2 a to bud odmotanim 
zavitu nebo zvetsenim jejich vzajemne 
vzdalenosti. 

Zesilenou vysokofrekvencni energii 
prevadime pres kondensator C 7 a prepi- 
nac na treti mrizku smesovaci elektron¬ 
ky. Zde jiz je zapojeni obvykld. Prvni 
mrizka spolu s druhou tvori elektrody 
oscilacni elektronky a kondensator C 2 
ovlada kmitocet vyrabenych pomoc- 
nych kmitu. Sada civek, ktera je pripo- 
jovana k tomuto kondensatoru, tvori 
civky L 6 , L 7 a L 8s L 9 . Civky mrizkovdho 
okruhu jsou prepinany paralelne. Pfi 
strednich vlnach je pres prepinac zapo¬ 
jena stredovlnna civka L & , ktera je zem- 
nena pres seriovou kapacitu C 9 . Nasta- 
vovani soubehu na strednich vlnach 
provadime pak civkou L (J , jejiz indukc- 
nost menime zelezovym jadrem. Na dal- 
sich kmitoctech soubehu upravujeme 
vyvazeninastavovanim trimru 7r 3 a veli- 
kosti seriove kapacity C 9 . Zpetnovazebni 
vinuti L 8 upravime tak, aby oscilace 
merene na mfizkov^m svodu byly 
po cel^m pasmu pokud mozno rovno- 
merne, udrzovaly se a nasazovaly jeste 
i pfi snizenem anodovem napeti. To, 
ze na stfednich vlnach je do serie se 
zpetnovazebni civkou zapojena jeste 
civka L 6 , nevadi. Indukcnost teto civky 
je takova, ze se na stfednich vlnach ne- 
projevi. Pfi pfepnuti na kratkovlnny 
rozsah pfepiname civku L g do zkra- 
tu a ladici kondensator C 2 pfipojujeme 
k civce L 7 . U kratkovlnneho rozsahu, 
kde vlivem maleho pomeru mezi mezi¬ 
frekvencnim kmitoctem a stfednim pri- 
jimanym kmitoctem by vychazela hod- 
nota serioveho kondensatoru velmi vy- 
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soka, lze civku uzemnit primo. SlacTo 
vanl a soubeh se v tomto pflpade pro- 
vadi pouze ve dvou krajnlch bodech. 

Pri prepnutx na kratke vlny pfipoju- 
jeme paralelne ke vstupnl clvce L x —L 2 
jeste civku Z 5 . Tim snlzlme hodnotu in- 
dukcnosti ladeneho okruhu na hodnotu 
potrebnou pro pfekrytl kratkovlnneho 
pasma. Velikost indukcnosti L s zjis- 
tlme ze vztahu 


L $ = ~y=—-— T r-- kde hodnota L x je 

hodnota indukcnosti, ktere pri dane 
ladicl kapacite vcetne rozptylovych ka- 
pacit by bylo treba k obsazenl zada- 
neho KV pasma. 


Pflvod vysokofrekvencni energie pro¬ 
ved Ime kombinovanym zpusobem. Jed- 
nak pres antennl civku a dale pres 
malou vazebnl kapacitu C v primo na 
zivy konec ladeneho okruhu. Protoze na 
kratkych vlnach je vlivem pomerne vy- 
soke, paralelne zapojene kapacity v ano¬ 
de vf elektronky a vlivem vysokeho 
kmitoctu anodova zatez prllis nlzka ; 
elektronka nezesiluje. Proto zachycenou 
vf energii na KV pasmu privadlme pre- 
pnutlm prepinaSe primo na mrlzku 
smesovacl elektronky. Aby nenastavalo 
na kratkych vlnach strhavanl kmitoctu 
oscilatoru silnou prijlmanoustanicl, vza- 
jemnym pusobenlm tret! mrlzky na 
prvnl, je mezi ne zapojen mal^ konden- 
sator C x o, ktery tuto vadu do znacne 
miry odstranuje. 


Premenena vysokofrekvencni energie 
jedale prevadena mezifrekvencnlm pas- 
movym filtrem MF 1 na rldicl mrlzku 
nasledujlcl zesilovacl elektronky. V ano¬ 
de mezifrekvencnl elektronky je zapojen 
jiz jen t. zv. pulfiltr, t. j. vlastne jedno- 
duchy ladeny obvod. Z tohoto obvodu 
je mezifrekvencnl signal veden primo, 
pomocl kapacity C n na detekcnl diodu. 
Kombinace pasmoveho filtru s jedno- 
duchym ladenym qbvodem je obzvlaste 
vyhodna, neb of dovoluje jednoduchym 
zpusobem dosahnout temer idealnl mezi¬ 
frekvencnl krivky. Pfedpokladem je, 
aby jakosti obou clvek pasmoveho filtru 
MF 1 byly stejne a pomerne vysoke 
a jakost clvky ladeneho okruhu MF 2 
v provoznlm stavu mela prave polovicnl 
hodnotu. Pri dostatecne silne vazbe mezi 


obema obvody MF 1 vznikne dvouhrba 
mezifrekvencnl krivka se sedlem upro- 
stred. Je-li jakost clvky obvodu MF 2 
prave polovicnl hodnoty strednl ja¬ 
kosti clvek pasmoveho filtru, pak pfi 
spravnem naladenl vyplnl vrchol krivky 
jednoducheho obvodu sedlo pasmoveho 
filtru a vysledna krivka bude na vrcholu 
rovna nebo jen nepatrne zvlneria. 

Pfi demodulaci vznika jednak stejno- 
smerne napetl umerne velikosti pricha- 
zejlclho mezifrekvencnlho signalu a dale 
vlastnl nlzkofrekvencnl modulace. Obe 
tato pro nas dulezita napetl vznikajl 
hlavne na odporu R 7 . Aby nam na ten to- 
odpor nepronikala vysokofrekvencni 
slozka z mezifrekvence, je odfiltrovana 
kapacitou C V2 . Pres odpor R g privadlme 
zaporne napetl na mrlzky mezifrek- 
vencnl a vysokofrekvencni elektronky.. 
Rldicl mrlzku smesovacl elektronky 
neovladame, nebof regulace dvou 
elektronek pine postacl a navlc se vy- 
varujeme, obzvlaste na kratkych vl¬ 
nach, zbytecnemu poklesu zesllenl a 
tlm i citlivosti. 

Za zmlnku jeste stojl, ze vsechny stl- 
nicl mrlzky prvnlch trl elektronek jsou 
napajeny pres spolecny odpor R 5 a jsou 
blokovany jedinym kodensatorem C 6 . 
To proto, ze velika blokovacl kapacita 
pfi vhodne volenem uzemhovaclm bodu 
zabranl vzniku vysokofrekvencni strlda- 
ve slozky na techto mrlzkach, takze se 
vzajemne neovlivhujl. Provoznl ss na¬ 
petl na stlniclch mrlzkach u vsech trl 
elektronek je stejne a obnasl maximalne 
67,5 V. Je tedy beze vseho mozne zapo- 
jit stlnicl mflzky paralelne. 

Zbyvajlcl nlzkofrekvencnl cast priji- 
mace je zapojena zcela beznym zpuso¬ 
bem, takze je zbytecne se o nl slfit jeste 
jednou. 

Nas bude dale zajlmat otazka pro¬ 
voznl hospodarnosti. Tam, kde daleku 
siroko nenl zadna elektricka sit’, je jasne. 
ze pfijimac budeme napajet jen z bate- 
ril. Ovsem, dostanexne-li se do bllzkosti 
obyvanych mist, pak temef vsude nara- 
zlme na sltovou zastrcku. Je pak celkem 
skoda vycerpavat drahe baterie a je 
mnohem ucelnejsl upravit pfijimac tak, 
aby jej bylo mozne pfipojit tez na sit’. 

Je zde vsak jedna potlz. Zhavicl vlakna 
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bateriovych elektronek jsou velmi tenka 
a maji tak malou tepelnou setrvacnost. 
Kdybychom je zhavili stridavym nape- 
tim, pak ani sebelepe vyfiltrovany ano- 
dovy proud nam nic nepomohl. Z priji¬ 
mace by se oz^valo jenom siln6 vrceni. 
Je tedy jasne, ze je treba proud z zha- 
vicihozdrojemitusmerneny a vyfiltrova¬ 
ny .V zasade jsou zde mozne dve cesty. Za 
prve, nahradit zhavici baterii obvyklym 
usmernovacem doplnenym filtracnim re- 
tezem. Protoze vsak je pri paralelnim za- 
pojeni zhavicich vlaken ctyrelektronko- 
veho superhetu osazeneho elektronkami 
1H33, 1F33, 1AF33 a 1L33 zhavic i 
proud 125 mA a potrebne napeti pouze 
'1,4 V, je treba k vyfiltrovani tak veli- 
k6ho proudu pri tak nizkem napeti fil- 
tracnich kondensatoru o kapacite aspon 
1000 fiF. Filtraci provadet odporem je 
nehospodarne pro velky ubytek napeti 
a pak nezbyva nez pouzit malou tlumiv- 
ku. Za tlumivkou je pak treba zapojit 
dalsi veliky kondensator opet o kapacite 
aspon 1000 /«F. Takoveto kondensatory 
jsou velmi rozmerne a obtizne se dnes 
opatruji. Je zde jeste jedna bolest. 2ha- 
vici napeti silne kolisa s odberem nebo 
se zmenou sit’oveho napeti, takze casto 
byva ucelne pripojovat jeste nejaky sta- 
bilisacni prvek, Tim se cela konstrukce 
dale komplikuje a hlavne zdrazuje. Ne- 
kdy se jako stabilisacniho clenu uziva 
monoclanku paralelne zapojeneho k fil- 
tracnimu ^kondensatoru. Monoclanek 
nejen ze vyrovnava rozdily v napeti, ale 
pomaha i filtrovat, nebot’ predstavuje 
kapacitu radove tisic juF. 

Anodove napeti lze vyfiltrovat obvyk¬ 
lym zpusobem, protoze odber cel£ho 
prijimace se pohybuje okolo 15 mA pri 
napeti maximalne 90 V. Potrebne stri- 
dave napeti je mozno odebirat z maleho 
autotransformatorku. Vyhoda popsa- 
n6ho zpusobu napajeni ze site spociva 
v tom, ze na prijimaci se pri prechodu 
z baterioveho napajeni na napajeni ze 
site nic nezmeni. 

Druhy zpusob spociva v tom, ze se 
vlakna vsech elektronek zapoji do serie 
a prijimac se provozuje v tom to zapo- 
jeni jak pri sitovem provozu, tak i pri 
bateriovem. Sit’ova cast se timto zakro- 
kem velmi zjednodussi, avsak na druhe 
strane je treba pouzit pro zhaveni ba- 


terie s vyssim napetim. Pro tyto bcely se 
dnes uziva nejcasteji zhavicich baterii 
s napetim 7,5 az 9 V. Predpoklada to 
ovsem, ze vsechny elektronky maji 
stejny zhavici proud. Proto byly behem 
doby vyvinuty specialni koncove elek¬ 
tronky s dvojitym zhavicim vlaknem 
typu 3S4, ktere pri seriovem zapoje- 
ni zhavici ho vlakna potrebuji zhavici 
proud stejny jako ostatni elektronky pri 
dvojnasobnem zhavicim napeti (t. j. 
2,8 V). Osazeni elektronkami madar- 
sU vyroby typu 1R5, 1T4, 1S5 a 3S4 
potrebuje zhavici proud 50 mA pri cel- 
kovem zhavicim napeti 7 az 7,5 V. Pri 
pouziti techze elektronek s dodatkem T 
(na pr. 1R5T atd.) snizuje se potrebny 
zhavici proud na 25 mA. 

Pomerne maly zhavici proud, at jiz 
25 nebo 50 mA, lze snadno vyfiltrovat 
a usmernit spolu s anodovym proudem 
celeho prijimace. Vznikne tak zapojeni, 
ktere vidime na obr. 11. Selenovy 
usmernovac pripojeny primo na sit’ove 
napeti usmernuje stridavy proud na pul- 
sujici stejnosmerny. Filtracni retez, po- 
zustavajici z kondensatoru C 15 , odporu 
R X1 a kondensatoru Ci 6 obstarava, vyhla- 
zeni pulsujiciho napeti. Velikost odporu 
R n se nastavuje podle velikosti sit’oveho 
napeti tak, aby pri plnem odberu celeho 
prijimace bylo napeti na uzlu 0 stejne 
jako pri zapojeni na anodovou baterii. 
Pomerne vysoke napeti, ktere v tom to 
bode je, umozhuje dosahnout na kon¬ 
densatoru dostatecne vysoky naboj a tim 
i lepsi filtraci pri mensi celkove kapacite. 
Presto maji kondensatory C 15 a C 16 kapa¬ 
citu po 50 fx F. 

Z bodu 0 je pak pres seriovy odpor 
i? 12 zhavena cela vetev seriove zapoje- 
nych zhavicich vlaken. Avsak i tak za¬ 
pojeni ma sve nevyhody. Za prve je to 
otazka vzajemneho prizhavovani elek¬ 
tronek anodovym proudem. S hlediska 
provozu je totiz nejjednodussi a nejucel- 
nejsi zapojit koncovou elektronku zha¬ 
vicim vinutim az na samy kladny konec 
vetve. Tim automaticky dostava kon- 
cova elektronka spravne predpeti o hod- 
note asi 6 V (ubytek na spadu na zha¬ 
vicich vlaknech I, II, III ana odporu 
R 13 cini prave asi 6 V). To by samo 
o sobe bylo vyhodne. Avsak katodov^ 
proud koncove elektronky proteka skrze 
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Obr, 11. J^apojeni je podobni jako na obr, 6 s tim rozdilem, ze ]& doplneno sttovjmi zdrojem jednoducheho provedeni . Vsimnete si, ze 
studeny konec ratnove anteny L^je zapojenna zdporny vyvod £haveni elektronky 1R5. Kdyby se uzemnil, mela by elektronka pfedpeti — 3V. 
Kondensator C 1H (elektrolyt) je trvale pripojen k rozvodu kladneho napdjeciho napeti , aby i pri bateriovem provozu byl zdroj blokovdn 

na zem , aby nevznikaly sramoty pH star si anodove baterii. 




vsechna zbyvajici zhavici vlakna. Pro- 
toze tento proud cini u koncove elek- 
tronky asi 8 mA, znacne prizhavuje 
vlakna zbyvajicich elektronek. Take 
anodove proudy zbyvajicich elektronek 
prizhavuji vlakna predeslych elektronek. 

Aby se tomuto zjevu zabranilo, je nut- 
ne jednotliva vlakna elektronek premos- 
tovat odpory vhodne velikosti, kterymi by 
mohl protekat anodovy proud. Tak ve 
schemata na obr. 11 je pri sit’ovem pro- 
vozu velikost odporu R ±i volena tak ve- 
lika, aby prutokem anodoveho proudu 
koncove elektronky 3S4 vzniklo na nem 
napeti rovnajici se zhavici mu napeti 
v tomto bode. Anodovy proud elektron¬ 
ky 3S4 spolu s mrizkovym proudem sti- 
nici mrizky je asi 8 mA. Napeti v bo¬ 
de, kde R \4 je pripojen proti zemi, cini 
3 X 1,4 V, t. j. 4,2 V. Na odporu i ? 14 
vznikne prutokem proudu 8 mA napeti 
rovne 4,2 V, bude-li odpor mit hodnotu 
asi 530 Q . 

Obdobne je i celkovy katodovy proud 
elektronky 1R5 priblizne 2,9 mA. Napeti 
na vlaknech, kde je-pripojen odpor i? 14 , 
obnasi 2,8 V. Z teto tivahy vychazi hod- 
nota odporu i £ 15 1 ki2. A dale: elektron- 
ka 1T4 ma celkovy katodovy proud asi 
1,5 mA. Napeti v bode, kde odpor 
je pripojen, obnasi 1,4 V. Take zde bude 
odpor i?i 6 mit potrebnou hodnotu 1 k Q. 
Timto zpusobem svadime anodove prou¬ 
dy jednotlivych elektronek vhodne vole- 
nymi paralelnimi odpory primo na za¬ 
porny pol, t. j. na zemni potencial. 

Dulezite pri tomto zpusobu zhave- 
ni je postarat se o dostatecne stridave 
rozvazani jednotlivych zhavicich obvo- 
du zapojenim dostatecne velikych kapa- 
cit paralelne k vyrovnavacim odporum. 
U vysokofrekvencnich stupnu postaci 
kapacita 50k (0,05//F). U koncove elek¬ 
tronky, kde kolisani anodoveho proudu 
je pomerne znacne, by byly i napetbve 
zmeny na odporu podstatne vyssi. Aby 
se napeti v zhavicim obvode udrzelo 
stale, je nutno za zhaveni koncove elek¬ 
tronky zapojit elektrolyticky kondensa- 
tor dostatecne vysoke kapacity. Nejnizsi 
pripustna kapacita se pohybuje okolo 
25 piF. 

Sverazny problem pri seriov^m zapo- 
jeni zhavicich vlaken predstavuje ziska- 
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vani mrizkoveho predpeti. Tento pro¬ 
blem byva resen tak, ze rizene vf a mf 
elektronky pracuji s mrizkovym pred- 
petim, ktere obdrzi jen pres vedeni auto- 
matiky a predpeti pro koncovy stupen 
se ziskava oddelene z tibytku na spadu 
na seriov^m odporu v zapornti vetvi 
anodoveho napajeni nebo, jak jiz bylo 
receno, zapojenim koncove elektronky 
do takov^ho mista ve zhavicim retezu, 
kde napeti katody proti zemi je presa- 
zene prave o hodnotu predpeti. V pri- 
pade, ze predpeti je ziskavano seriovym 
odporem v zaporne vetvi anodove ba- 
terie, musi byt zhavici vlakno koncove 
elektronky jednim koncem spojeno s nu- 
lovfm potencialem. Mrizkove predpeti 
pro nizkofrekvencni predzesilovaci elek- 
tronku se ziskava vetsinou jen ubytkem 
na spadu nabehoveho proudu mrizky na 
velk^m mrizkovem svodovem odporu. 

U bateriovych prijimacu je treba, aby 
svodovy odpor diody, v elektronce 1S5 
(1AF33) byl svym studenym koncem 
vzdy pripojen na kladny konec zhavi- 
ciho vlakna. Zapojite-li jej na zaporny 
konec, nepodari se vam dosahnout, aby 
dioda ucinne detektovala i slab£ signaly. 
Ve schematu na obr. 11 je rizena pfed- 
petim pouze mezifrekvencni elektronka 
1T4. Jelikoz tato elektronka svym za¬ 
porny m koncem vlakna navazuje na 
kladny konec vlakna elektronky 1S5, je 
vlastne zakladni predpeti pro ridici 
mrizku teto elektronky nulovA Nabe- 
hem mrizkoveho proudu jak elektronky 
1T4, tak i nabehovym proudem detekc- 
ni diody se vytvori na svodovych odpo- 
rech R 3 a R 5 dostatecne zaporn^ pred¬ 
peti o hodnote nekolika desetin V. Pri 
silnejsim signalu vznika demodulaci na 
odporu dodatecne zaporn£ napeti, 
ktere je privadeno na ridici mrizku elek¬ 
tronky 1T4. Zesileni elektronky 1T4 je 
takto automaticky rizeno podle sily pri- 
chazejiciho signalu. V zapojeni na sche¬ 
matu obr. 11 jsou uvedene hodnoty od¬ 
poru navrzene pro elektronky jen s 50 mi- 
liamperovymzhavenim. U konco\b elek¬ 
tronky se zhavenim 2,8 V byva treba vy- 
rovnavat dodatecnym odporem vraze- 
nym mezi stred a zaporny konec vlakna 
jeste i prizhavovani, ktere vznika pruto¬ 
kem anodoveho proudu pres jednu polo- 
vinu zhaviciho vlakna.; Jelikoz tento 
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proud je v pomeru k zhavicimu proudu 
25 mA prilis znacny, nehodi se elek- 
tronky s 25miliamperovym zhavenim do 
schematu na obr. 11. 

U SOmiliamperoveho zhaveni Ize jiz 
tento dodatecny prizhavovaci proud za- 
nedbat. Vyrovnavaci odpor nelze v za¬ 
pojeni uvedenem na schematu obr. 11 
zapojit, protoze pri sitbvem provozu by 
musel byt pripojen mezi stred vlakna 
a konec vlakna spojeneho s odporem 
R n a pri bateriovem provozu naopak 
mezi stred vlakna a konec vlakna spoje- 
n£ho pri bateriovem provozu se zemi. 
Tato nesnaz vyvstava z toho duvodu, ze 
pri bateriovem provozu je pro zhaveni 
pouzita jen baterie s napetim 4,5 V. 
Kdybychom pouzili zhavici baterie 
s napetim 9 V (na pr. 6 monoclanku), 
pak by jednak odpadl jeden prepinac 
provozu a baterie by se kladnym polem 
zapojila na dotyk B, ktery je ve schematu 
zakreslen spojeny se zemi. Tento dotyk 
by se ovsem od zeme odpojil. Mezi stred 
zhaviciho vlakna koncove elektronky a 
konec vlakna zapojil by se odpor R 17 
o hodnote asi 300 Q. Odpor R 10 by pak 
odpadl a odpor i? 8 by byl spojen primo 
se zemi. 

Pri uvadeni takovehoto prijimace do 
chodu je nasi prvni starosti zmerit ano- 
dove proudy jednotlivych elektronek, 
obzvlaste koncove a v pripade nesrovna- 
losti vyhledat a odstranit nejprve chybu. 
Elektronky zapojujeme vzdy jen kratko- 
dobe, protoze zhavici okruh mame sice 
predbezne vyrovnany dodatecnymi pa- 
ralelnimi odpory na potrebnou hodnotu 
zhaveni, avsak jejich presn^ nastaveni je 
treba provest az tehdy, kdy vsechny 
elektronky pi’i jmenovitych napetich na 
elektrodach vykazuji spravne proudy. 
Nastavovani se provadi nejprve pri ba¬ 
teriovem provozu a teprve pak lze pri- 
stoupit k uvadeni do chodu pri sitbvem 
provozu. Pri sit’ovem provozu si opatrime 
nejprve pornocny zdroj napeti o hodnote 
stejne jako ma anodova baterie, ktery za~ 
pojime do bodu 0. Po te zkontrolujeme, 
zda vsechny hodnoty zhavicich napeti 
na jednotlivych vlaknech zustaly beze 
zmeny; v pripade, ze zjistime odchylky, 
vyrovname je upravou odporu R 12 . Pote 
jiz muzeme pristroj pripojit na sit’ a pri 
jmenovit&n sitbvem napeti nastavenim 


hodnoty odporu R X1 upravit velikost 
napeti v bode 0 na stejnou hodnotu 
jako by la predtim, U bateriovych elek- 
tronek se vzdy snazime vyvarovat se 
provozu za zvyseneho anodoveho na¬ 
peti. Mame-li k disposici pri bateriovem 
provozu jen 67,5 V a kdybychom pri si¬ 
tbvem provozu elektronkam pripojili 
napeti vyssi, na pr. 90 V, pak by si elek¬ 
tronky behem doby zvykly na to to vyssi 
napeti a 67 V by jim bylo malo. Ob¬ 
zvlaste rusive se to projevi pri postup- 
nem vybijeni anodove baterie, kde s kle- 
sajicim anodovym napetim rychle klesa 
vykon a kde casto oscilator odmita kmi- 
tat pri napeti jen malo nizsim nez jme- 
novitem. 

Pri trosce pozornosti a peclivosti se 
podari popisovany pristroj uvest do cho¬ 
du i pomerne mene zkusenemu. Je k to- 
mu treba jen, aby si vypujcil dostatecne 
presny rucickovy merici pristroj, kterym 
by pri uvadeni do chodu mel moznost 
soustavne kontrolovat provozni stav jed¬ 
notlivych napeti a proudu v prijimacL 
Oproti bateriovemu prijimaci se sito- 
vym doplnkem, kde se usmerhuje zha¬ 
vici a anodovy proud oddelene, ma pri- 
jimac se seriove zapojenymi zhavicimi 
vlakny vyhodu v mnohem mensi vaze a 
mensim potrebnem montaznim pros torn. 

Zapojeni na obr. 11 ma jednu velkou 
nevyhodu. Potrebuje pro koncovy stu- 
peh elektronku s dvojit^m zhavicim 
vlaknem, ktere by dovolilo prime, seriove 
zhaveni, Bateriove elektronky vyroby 
Tesla maji sice zhavici proud jen 25 mA 
pri 1,4 V a u koncove elektronky 50 mA 
pri 1,4 V, avsak prozatim neni typ 
s oznacenim na pr. 3L33, ktera by pri 
zhavicim napeti 2,8 V potrebovala 
25 mA zhaviciho proudu. Nezbyva nez 
tyto elektronky nejakym vhodnym zpu- 
sobem zkombinovat pro seriove zhaveni. 
U ctyrelektronkoveho superhetu by to 
znamenalo bud pouzit provedeni s od- 
delenym usmernovanim a zhavenim pa- 
ralelne zapojenych elektronek, anebo 
prejit na zapojeni paralelne seriove. Pri 
tom by elektronky s 25 mA zhavenim 
byly zapojeny v jedne vetvi dve do se- 
rie, a v druhe vetvi by byla zapojena 
zbyvajici treti elektronka do serie s od¬ 
porem vhodne velikosti tak, aby zhavici 
napeti obnaselo prave 2,8 V. Spojenim 
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Obr. 12. Zapojem petielektronkoveho baterioveho superhetu. Hodnoty clvek L x a L t dohromady 204 juH. Ve vzorku nebylo pouzito civky 
L x a celd indukcnost byla soustfedena do rdmove anteny. Vnitrni rozmer ramu mel rozmery 145x 215 mm. Vinuti anteny: 20 zdvitu 
lanka 20 X 0.05, clvka L z 85 zdv . lanka 20 X 0,05, k\ 20 zdv. smalt, drdtu 0 0,2mm na kostfe o prumeru 7 mm, doladovane zelezo- 

vym jddrem. 








dvou takovychto vetvi paralelne ziska- 
me obvod, ktery potrebuje 2,8 V a 
50 mA. K tomuto obvodu je jiz mozne 
zapojit do serie koncovou elektronku, 
ktera zvysi celkove potrebne zhavici na- 
peti na 4,2 V pri 50 mA. Pri takovemto 
zapojeni se nam vsak zbytecne ztraci 
cast zhaviciho vykonu na odporu zapo- 
jenem do serie s jednou elektronkou v 25- 
miliamperove vetvi. Naskyta se nove fe- 
seni, pri kterem tento odpor nahradime 
dalsi elektronkou, takze zhavici energii 
neplytvame, celkovy anodovy proud 
zvysime jen o zhruba 2,5 mA a navic 
ziskame vetsi zesileni celeho prijimace. 

Protoze jen neradi uzijeme trojnasob- 
neho ladiciho kondensatoru, ktery pro 
sve rozmery a znacnou vahu je pomerne 
nevhodny pro pfenosny pfistroj, ne- 
zbude nez pouzit jen dualu. Ovsem, pak 
zisk vysokofrekvencniho stupne osaze- 
neho patou eletronkou by byl pomerne 
maly. Vetsiho zesileni dosahneme, osa- 
dime-li prijimac dalsi elektronkou na 
mezifrekvencnim stupni, kde je mozno 
snadno dosahnout vysokeho zesileni na 
stupen. V mezifrekvencnim stupni elek- 
tronka zesiluje 60 az 80 X. Tim pod- 
statne vzroste citlivost celeho prijimace. 

Soucasne vzrostou i potize s uvadenim 
do chodu. Dvoustupnovy MF zesilovac 
ma velkou naklonnost k nakmitavani, 
takze se nehodi pro uplneho zacatecni* 
ka, ktery podle moz nos ti sve dilny zvoli 
nej drive nektery ctyrelektronkovy pri- 
stroj podle predeslych popisu. 

Pristoupim k popisu petielektronko- 
v^ho superhetu, upraven&io pro provoz 
na s£€ i na baterie, a osazen^ho elektron- 
kami vyroby Tesla. Typy elektronek, 
ktere jsou k disposici, nedovoluji, jak 
jsme jiz rekli, zapojeni zhavicich vlaken 
do jednoho serioveho retezu. Je treba 
vytvorit seriove paralelni zapojeni, o kte¬ 
rem by la jiz fee. Protoze vsak napet’ove 
a proudove pomery jsou na prvni pohled 
ponekud neprehledne, jsou na obr. 13 
nejprve podrobne rozkresleny. Elektron- 
ka 1H33 je jednim koncem sv^ho zhavi¬ 
ciho vlakna, v tom to pripade zapornym, 
pfipojena na zem. V serii s touto elek¬ 
tronkou je do zhaviciho privodu pfipo¬ 
jena prvni mezifrekveneni elektronka 
1F33. Obe elektronky spolu dohromady 
maji zhavici napeti 2,8 V. Protoze elek¬ 


tronkou 1F33-I tece celkovy katodovy 
proud 2,45 mA, ktery by elektronku 
1H33 prizhavoval, je paralelne k zha- 
veni elektronky 1H33 pfipojen odpor 
500 Q. Obdobne elektronka 1AF33 je 
zapornym polem zhaveni pfipojena na 
zem. Kladny pol zhaveni je pfipojen 
na zhaveni elektronky 1F33-II. Take 
zde je tfeba vyrovnavat katodovy proud 
druhe mezifrekveneni elektronky odpo- 
rem 500 Q paralelne zapojenym k zha- 
vicimu vlaknu elektronky 1AF33. Obe 
tyto 25miliamperove vetve jsou spojeny 
paralelne a do serie s nimi je zapojeno 
zhaveni koncove elektronky 1L33. Zde 
jako ostatne u vsech elektronek, dbame 
na zapojeni zhaviciho vlakna ve spravne 
polarite. Kladny pol zhaveni elektronky 
1L33 je pfipojen na pfepinac, ktery jej 
stfidave zapojuje bud na zhavici baterii. 
nebo na sifovy zdroj. Katodovy proud 
koncove elektronky obnasel 7,5 mA. 
Aby tento proud nepfizhavoval vlakna 
zbyvajicich elektronek, je mezi zaporny 
konec zhaveni elektronky 1L33 a zem 
zapojen dodateeny vyrovnavaci odpor 
o hodnote 350 Q. Zaporn f pol anodove 
baterie je pfipojen na zem pres odpor 
250 Q. Na tomto odporu vznika pruto- 
kem anodoveho proudu celeho pfijima- 
ce napeti 3,8 V. Toto napeti spolu s na¬ 
pe tim, o kter^ je katoda koncove elek¬ 
tronky pfesazena oproti potencialu ze- 
me (2,8 V), dava vysledne mrizkove 
pf edpeti pro koncovou elektronku o hod- 
note 6,6 V. U elektronky 1AF33 je dio- 
dovy svod pfipojen na kladny pfivod 
zhaveni. Na tomto svodovem odporu 
vznika napeti pro regulaci zisku priji¬ 
mace. Druha mezifrekveneni elektronka 
neni fizena automatickym predpetim 
a svodovy odpor v fidici mrizee je pfi¬ 
pojen na zaporny pol zhaveni. Elektron¬ 
ka si sama vytvofi oproti zapornemu 
polu zhaveni pf edpeti asi —0,1V. 
U smesovaci elektronky, ktera je jednim 
polem sveho Zhaveni uzemnena, necini 
pfivadeni regulacniho napeti potize. 
Kdybychom si odmysleli zaporne na¬ 
peti, ktere vznikne na svodovem odporu 
diody jiz samotnym nabehovym prou- 
dem, pak by vlastne tfeti mfizka elek¬ 
tronky 1H33 byla pfes svodovy odpor 
o celkove hodnote 2 Mf2 spojena s klad¬ 
ny m polem zhaveni. Protoze vsak jed- 
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Obr. 13. Tyto hodnoty mate namefit v prijimaci podle schematu na obr . 12. (Proudy 
a napeti v obvodu zhavicim a anodovem Avometem , napeti v obvodech mUzek elektronko - 

vym voltmetrem.) 


nak na svodovem odporu diody a i na 
svodovem odporu treti mrizky smeso- 
vaci elektronky vznika nabehovym 
proudem urcite predpeti, ma treti rnfiz- 
ka bez signalu zaporne predpeti asi 0,5 V 
oproti zapornemu polu zhaveni. 

Horsi je vsak situace s elektronkou 
1F33-I. Tato elektronka ma zhavicf 
vl4kno jiz na' potendalu o 1, 4V vyssim 
nez je zemnl potendaL Kdybychom 
mfizku zapojili primo pres svodovy od- 
por na vetev regulace automatiky, pak 
by mrizka mela vud zapornemu konci 
zhavidho vlakna predpeti asi 1,5 V, 
Toto predpeti by pine stacilo k tomu, 
aby zesileni elektronky silne pokleslo. 
Aby se tak nestalo, je ridid mrizka pri- 
pojena jeste pres dalsi odpor 2 M£? na 
kladny privod zhaveni s potendalem 
4,2 V. V dusledku toho se vyrovna za- 
kladni predpeti teto elektronky na 
vhodnou hodnotu — 0,5 V vud zapor¬ 
nemu kond zhavidho vlakna. 


Stinici mrizky smesovaci elektronky 
a prvnl mezifrekvencni elektronky jsou 
spojene dohromady a napajene pres spo- 
lecny odpor. Obe dalsi elektronky 1F33 
a 1AF33 maji sve vlastni odpory ve sti- 
nicich mrizkach. Aby se usnadnilo na- 
stavovani spravnych provoznich podmi- 
nek, to je jak proudu, tak i napeti, jsou 
ve schematu na obr. 13 uvedeny vsechny 
meritelne hodnoty, ktere ukaze Avomet. 
Napeti na stinicich mrizkach i napeti ri- 
dicich mrizek vuci katode je vsak bez- 
podminecne treba merit elektronkovym 
voltmetrem. Protoze maloktery kon- 
strukter-amater je vlastnikem tohoto vy- 
soce uzitecneho pristroje, postaci pro in- 
formativni overeni provozniho stavu 
zmerit jen proudy jednotlivych elektrod 
a zakladni napajeci a anodove napeti. 
Ve zhavicim obvodu postaci pro overeni 
zmerit napeti na jednotlivych zhavicich 
vlaknech, aby bylo mozne udnit si pred- 
stavu o spravnosti provoznich podminek. 
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Bohuzel, elektronky Tesla vykazuji po- 
merne znacn6 rozptyly v hodnote zhavi- 
ciho proudu, kter^ kolisa od 24 mA az 
do 31,5 mA. Je proto nutno pocitat 
s tim, ze uvedene hodnoty vyrovnava- 
cich odporu ve zhaveni budou zavisle 
na hodnote zhaviciho proudu elektron¬ 
ky, kterou si opa trite. Ten to stav ovsem 
vazne komplikuje situaci, nebot’ nedo- 
voluje pfimou vymenu elektronek bez 
dodatecneho overeni, pripadne noveho 
nastaveni hodnot vyrovnavacich odporu. 
Protoze vsak mimo bateriovych elektro¬ 
nek Tesla a elektronek Tungsram, ktere 
autor co do rozptylu zhavicich proudu 
nemefil, nejsou jin£ bateriove elektronky 
na trhu, nezbyva nez se s timto stavem 
smirit. 

Pro sit’ovy provoz je prijimac doplnen 
malou usmernovaci casti se selenovym 
usmerhovacem na 60 mA (desticky 
o prumeru 25 mm). Usmernen6 napeti 
je filtrovano dvema elektrolytickymi 
kondensatory po 50 jttF. Seriovymi od- 
pory, kter6 slouzi castecne take jako 
filtracni, je napeti na vystupu z elimina- 
toru upraveno na hodnotu 70 V. Z to- 
hoto bodu je pres odpor 1340 Q (2 k Q 
paralelne pripojene ke 4 &Q) pripojeno 
zhaveni elektronek. Tremi jednopolo- 
vymi dvoupolohovymi prepinaci pro- 
vadime prepinani provozu prijimace. 
Vypinani a zapinani obstara dvoupo- 
lovy vypinac na potenciometru. Pred- 
peti pro koncovou elektronku je i pri 
sit’ovem provozu ziskavano ze serioveho 
odporu v zemni vetvi eliminatoru. Pro¬ 
toze pres tento odpor tece pri bateriovem 
provozu pouze anodovy proud a pri sit’o¬ 
vem provozu celkovy proud t. j. zhavici 
a anodovy soucasne, musi jeho hodnota 
byt prepinatelna, ma-li velikost mrlzko- 
veho predpeti zustat nezmenena. O pre¬ 
pinani hodnoty tohoto odporu se stard 
jedna cast funkcniho prepinace. 

Svym celkovym zapojenim nelisi se 
prijimac nikterak od jiz popsanych ba¬ 
teriovych prijimacu. Zachyceny signal 
je privaden z antenni zdirky pres maly 
kondensator C v na treti mrizku smeso- 
vaci elektronky. Pro prijem bez ven- 
kovni anteny je prijimac vybaven ramo- 
vou antenou, doplnenou prodluzovaci 
civkou L x , Cely obvod je laden jednou 
polovinou dualu C lt Automaticke pred- 


peti, ridici zisk smesovaci elektronky, se 
privadi pres odpor R u ktery je svym stu- 
denym koncem blokovan na zem kapaci- 
tou C 4 . Oscilatorova cast je take velmi 
jednoducha. Mrizkovy svodovy odpor 
R 2 je zapojen na zaporny pol zhaveni. 
Civka L z tvori spolu s ladici kapacitou 
C 2 a seriovou kapacitou ladeny okruh 
oscilatoru. Zpetnovazebni civka L 4 se 
stara o udrzeni drovne oscilaci. Kladne 
napeti pro stinici mrizku smesovace i pro 
elektronku 1F33 je privadeno pres spo- 
lecny odpor R 4 . Stinici mrizky jsou blo- 
kovane kapacitou C 7 . Mezifrekvencni 
kmitocet na anode smesovaci elek¬ 
tronky je prevaden mezifrekvencnim 
transformatorem miniaturniho prove- 
deni na mrizku nasledujici elektron¬ 
ky. Protoze zhotovovani jak mezifre- 
kvencnich, tak i vstupnich civek cini 
casto potize cele fade konstrukteru, bylo 
v tomto vzorkovem prijimaci pouzito 
mezifrekvenci hotovych, z civkove sou- 
pravy AS 631. 

Od prijmu na kratkovlnnem rozsahu 
bylo umyslne upusteno, protoze je spo- 
jen se znacnymi potizemi a nevyho- 
dami. Teziste poslechu rozhlasovych 
poradu je stejne jen na strednich vlnach. 
Na kratkych vlnach smesovaci elektron¬ 
ky typu pentagrid (1R5, 1H33) casto 
kmitaji neochotne a vyraben^ oscilace 
jsou slabe. Aby se oscilace udrzely, byva 
pak casto nezbytne zvetsit pocet zpetno- 
vazebnich zavitu na oscilatorove civce 
na neunosne vysoky pocet. Se stoupaji- 
cim poctem zpetnovazebnich zavitu 
silne narusta vlastni kapacita vinuti, 
v dusledku cehoz se kmitoctovy rozsah, 
ktery staci oscilator obsahnout, silne 
zuzuje. Byva pak nutne umele zuzovat 
i rozsah laden! na vstupu, nehlede k to- 
ma, ze je treba prepinace, tedy dalsi 
ovladaci prvek navic. Tim ale starosti 
nekonci. Na kratkych vlnach nastava 
strhavanx kmitoctu oscilatoru, ktere se 
da jen castecne odstranit malym kon- 
densatorkem, zapojenym mezi prvni a 
treti mrizku smesovace. Jelikoz u stredo- 
vlnneho rozsahu je treba zhotovovat ra- 
movou antenu, cimz se men! indukcnost 
civky vstupniho obvodu L x oproti bez- 
ne uzivane a vestaveni kratkovlnneho 
rozsahu vylucujeme, bylo upusteno od 
uziti kompletni hotove clvkov6 soupravy 
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a byly pouzity civky vlastni vyroby. 
Jelikoz se jedna jen o civky velmi jedno- 
ducheho a vcelku malo kritickeho pro- 
vedeni, nebude jiste nikomu cinit po- 
tize si tyto civky zhotovit amalersky. 

Jako v ostatnich jiz popsanych sche- 
matech bateriovych superhetu i zde pri- 
vadime vysokofrekvencni energii pres 
vazebni kondensator C 3 na treti mrizku 
smesovace. Prvni mrizka spolu se stini- 
cimi mrizkami tvori oscilatorovou cast. 
Pri procesu smesovani vznikajici mezi¬ 
frekvencni signal je elektronkou zesilo- 
van a priveden na prvni mezifrekvencni 
filtr. Je zde pouzito uvedeneho mezi- 
frekvencniho filtru, oznacovaneho I. 
Sekundar mezifrekvencniho filtru pre- 
da va signal na mrizku prvni mezifre¬ 
kvencni elektronky. Studeny konec mezi¬ 
frekvencniho filtru je vysokofrekvencne 
uzemnen pres kondensator C 10 na za- 
porny po! zhaveni. Stejnosmerne dosta- 
va elektronka zaporne predpeti pro au- 
tomatickou regulaci zisku pres odpor 
jR s . Odpor R s zapojeny na kladny pol 
zhaveni vyrovnava zakladni zaporne 
predpeti. Automaticka regulace zesileni 
pusobi soucasne na smesovaci elektron- 
ku pres odpor R 3 . Napajeni stinicich mri- 
zek smesovaci a prvni mezifrekvencni 
elektronky je provedeno pres odpor i? 4 . 
V katode elektronky 1F33 je zapojen 
vyrovnavaci odpor i? 5 , blokovany kon- 
densatorem C\. 



Obr. 14 . Konstrukce prijimace . Vpravo na- 
hofe sitovd napdjeci cast . 


Druh^ mezifrekvencni filtr za elek¬ 
tronkou 1F33 je taktdz pasmovy filtr, 
oznacovany MF I z civkove soupravy 
AS631. Druha mezifrekvencni elektron¬ 
ka, ktera je svou ridici mrizkou pripo- 
jena na tento filtr, dale zesiluje mezi¬ 
frekvencni kmitocet. Tato elektronka 
ma samostatne napajeni stinici mrizky, 
pres odpor R s . Automatickym rizenim 
citlivosti neni ovladana, nebof mrizkovy 
svodovy odpor R 7 je zapojeny na zapor- 
ny pol zhaveni. V anode teto elektronky 
je zapojeny piilfiltr, ktery tvori anodovy" 
okruh pasmoveho filtru MF II vyse 
zminene soupravy. To znamena, ze pri- 
vod, ktery je normalne oznacen jako 
anodovy, bude i zde pripojen na anodu 
a studeny konec na kladne napeti. Aby 
nam druha civka pasmoveho filtru zby- 
tecne neodssavala energii, pripadne ne- 
narusovala prubeh krivky, vyradime ji 
z cinnosti odpajenim slidoveho konden- 
satoru uvnitr krytu. 

Mezifrekvencni signal privadime pres 
kondensator C 13 na detekcni diodu. 
Kondensator C 14 tvori svod pro vysoko¬ 
frekvencni slozku. Odpor R J0 je regula¬ 
tor hlasitosti, tedy potenciometr s loga- 
ritmickym prumerem a dvoupolovym 
vypinacem v provedeni, jakeho se uziva 
v prijimaci „Talisman“. Mrizkov^ pred- 
peti pro pentodovou cast elektronky 
1AF33 ziskavame prutokem nabehove- 
ho proudu pres odpor R u , Odpor R 1Z 
vyrovnava ve zhaveni katodovy proud 
druhe mezifrekvencni elektronky. Zha¬ 
veni je blokovano kondensatorem C 22 . 
Napeti pro stinici mrizku je odebirano 
pres odpor /? 13 a odpor i? 14 tvori anodo- 
vou zatez nizkofrekvencni predzesilovaci 
elektronky. Zesileni t6to elektronky je 
asi 50 x . 

Nizkofrekvencni signal je privaden 
na mrizku Gx elektronky 1L33 pres kon¬ 
densator C 17 . Ridici mrizka dostava sv6 
spravne predpeti pres svodovy odpor 
R lb . V anode teto elektronky je zapojen 
vystupni transforma tor, pfemosteny kon¬ 
densatorem ktery orezava vyssi tony 
jichz je v bateriovem prijimaci vlivem 
pomerne male skrinky nadbytek. 

Napajeni prijimace je jak z baterie, 
tak i ze site. Funkcni pfepinani obstara- 
va tripolovy dvoupolobovy prepinac. 
Aby napeti za odporem i? 19 , ktere slouzi 
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Obr. 15. Umisteni baterii v kuffiku. 


pro napajeni cel£ho prijimace, melo pri 
ruznych sifcvych napetich stejnou hod- 
notu, je za selenovym usmernovacem 
zapojen odpor R 20 s radou odbocek pro 
ruzna sit’ova napeti. Odpory R 1&> 
a i? so jsou porrterne silne proudove zati- 
zene, takze jc treba volit typ pro zatizeni 
asi 4 W. Jejich hodnota zavisi znacne 
na vnnrnim odporu selenoveho usmer- 
novace a je tr^ba ji dodatecne nastavit. 

V zapojeni na obr. 12 jsou elektronky 
C l9 a C 20 oddelene. Kdo by chtel po- 
uzit sdruzeneho elektrolytu se spolec- 
nym uzemnenym zapornym vyvodem, 
bude musit zapojit pred odpor R 1Sj 
mezi priyod od odporu R 1? > R 1S doda- 
tecny filtracni clen z odporu M5 bloko- 
vaneho u mnzkoveho konce kondensa- 
torem 50 k. 

Elektronka 1H33 pusobi velmi casto 
potize svou velkou mikrofonicnosd. Ve 
vzorku byl autor nucen pouzit nakonec 
elektronky 1R5T, a by odstranil vse- 
chny nectnosti prijimace. 

Obvody MF2 a ME3 je mozno pro- 
hodit mezi sebou, jedi prijimac labilni. 
Anodovy privod elektronky 1AF33 je 



Obr . 16. tJhelniky pro pripojeni kostry na preklizkovou celnt nosnou desku. 
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Obr. 19 . Distancni mezikruzi pod repro - 
duktor . 


pak dobre uzemnit pres malou kapacitu 
asi 100 pF. 

Pro zlepseni jakosti reprodukce je 
mozno zavest negativm nizkofrekvencni 
vazbu. Uzemni se jeden konec sekunda- 
ru vystupniho transformatoru a druhy 
konec se pres kondensator lk a odpor 
M5 pripoji na ridici mrizku elektronky 
1AF33. Hodnoty vystupniho transfor¬ 
matoru jsou: na jadre o prurezu 
15x12 mm ma primarni vinuti 2600 
zavitu smaltovaneho dratu o 0 0,15 mm 
a sekundarni vinuti 65 zav. smalt, dratu 
o 0 0,7 mm, 

Celkove mechanickt; provedeni vy- 
svita z pfip^jenych vykresu a fotografh. 
Na celni nosne desce z petimilimetrove 
pfeklizky je uchycen cely prijimac. 
Hlavnimi nosniky zde jsou dva kovove 
hhelniky (obr. 16), na kterych je pri- 
nytovana jednak vlastni kovova deska 
tvoriei montazni kostru (obr. 17) a pred- 
ni stena, taktez kovova (obr. 18), ktera 
celou konstrukci \yztazuje a soucasne 
tvori nosnik pro stupnici. Aby prijimac 
mel rozumnou akustickou dcinnost, bylo 
pouzito reproduktoru Tesla o prumeru 
12 cm. Pri celkovem rozmeru hlavni 
nosnt; desky 25 X 17,5 cm vyvstal vazny 



Obr, 20. Pnchytky stupnicoveho skla. 
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Obr . 22. Nahon lanka. 


problem, kam umistit stupnici. Do zb 
vajiciho pros torn kolem reproduktoru to 
nebylo mozne a tak bylo nutne repro- 
duktor prisroubovat na predni stenu 
pros trednict vim distancniho mezikruzi 
(obr. 19). Toto distanced mezikruzi je 
uchyceno na drevenem prednim panelu 
a ma dva zapustene srouby M 4, pomoci 
kterych se k mezikruzi prisroubovava 
reproduktor. 

Predni kovova deska (obr. 18) pak 
navazuje na toto mezikruzi. Okraj re¬ 
produktoru presahuje jeste pres predni 
kovovou stenu. V pros torn mezi dreve- 
nou predni stenou a vyhnutou predni 
kovovou stenou je umistena stupnice. 
Uchyceni stupnice se provadi pomoci 
distancni pertinaxove vlozky (obr. 20), 
ktera je prinytovana na kovovou stenu 
(obr. 18). Vlastni uchyceni stupnice ob- 
staravaji plechove uhelnicky prisroubo- 
vane k pertinaxovym vlozkam. Tim to 
zpusobem vznikne 3 mm siroky pros tor 
mezi predni kovovou stenou a stupnici. 


M2 



mat msozno trubka 
/ kus 


mot sfrtbritd ace/ 

/ kus * 4 mofky M2 


Obr . 23. Voditko ukazatele . 
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Obr. 24. Celnt stena sitoveho zdroje. Vlevo 
prepinac 120—220 F, vpravo koliky pro 
pripojeni snury . 


ve ktere se pohybuje ukazatel. Pohyb 
ukazatele je ovladan shurkovym naho- 
nem, ktery prochazi pres kotouc na ladi- 
cim kondensatoru (obr. 21 ) cis. 1 dale 
pres kladku cis. 5 na ukazatel, kladku 
cis. 6 , pruzinu 3, hridel nahonu cis. 4 
a zpet na kotouc cis. 1. Komu by se pru- 
zina 3 nevesla do prostoru mezi nahonny 
hridel 4 a kladku 6 , umisti ji na kotouc 
kondensatoru 1 . 

Nahonny hridel, jehoz rozmery jsou 
na obr. 22 , ziskame snadno z vadn^ho 
maleho potenciometru prumeru 25 mm, 
ktery rozebereme. Nahon stupnice unasi 
ukazatel, ktery klouze po tycce z 2 mm 
stribrite oceli (obr. 23). Tato tycka je 
prisroubovana mezi vyhnute patky na 
predni kovove stene. Dve male kladky 
o prumeru 15 mm maji jako osicky 2 
sroubky M 2, pomoci kterych jsou pfi- 
sroubovane k predni stene. Na predni 
stene je dale uchycen nahon stupnice 
z potenciometroveho loziska a regulator 
hlasitosti, potenciometr R 10 . Aby lanko 
mohlo volne prochazet mimo potencio- 
meu* R o, je k predni stene uchycen po¬ 
moci dvou maticek, tak aby mezi mm 
a predni stenou vznikl volny prostor asi 
4 mm. 

Zakladni nosna deska (obr. 17) nese 
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vsechny dulezite soucastky, jako otocny 
ladici kondensator dual Tesla, objimky 
elektronek, mezifrekvencni transforma- 
tory i vystupni transformator. V prosto¬ 
ru za prvni a druhou mezifrekvencni 
elektronkou je uchycen elektrolyticky 
kondensator Q 9 Qo* Aby mecha- 
nicka pevnost prave popsaneho celku 
by la co nejvy.^t, i kdyz je zhotoven jen 
z 1 mm hlinikoveho plechu, jsou jak 
predni tak i zakladni nosna deska asi 
uprostfed sve delky vzajemne spolu sny- 
tovane. Navic je zakladni nosna deska 
(obr. 17) na zadm sirane prehnuta po 
cele deice v siri asi dvou milimetru. Te- 
mito zakroky znacne stoupne mecha- 
nicka pevnost, takze je pro dany ucel 
postacujici. 

Na delsim kovovem uhelnicku je dale 
prinytovana kovova stena (obr. 25), 
ktera tvori nosnik pro sit’ovy privod a pre- 
pinac sit’ovych napeti. Dale jsou v teto 
desce prichycene srazeci odpory 
R 19 a R 20 a selenovy usmerhovac. Jeli- 
koz jde vesmes o soucastky, ktere znacne 
hreji, je k teto stene prinytovan jeste 
kratKy kryci plisek, ktery chrani zhavicl 
monoclanky pred salavym teplem. Aby 
bylo zajisteno dostatecne ochlazovani, 
je spodni stena skrinky a drevenf nosny 
panel (obr. 15) opatren dostatecnym 
poctem vetracich otvoru. Na vrchni dre- 
ven 6 desce zustanou tyto otvory nevi- 
ditelne, protoze je po cele sve plose po- 



Obr. 25. Sit’ovy napdjeci zdroj. Uprostfed 
tlacitkovy prepinac baterie — sit. 





Obr. 26. Kostra bez celni nosne desky se zamoniouanyrni velkymi soucdstmi . 


tazena ozdobnou latkou. Aby pri pro- 
vozu mel vzduch moznost proudit spod- 
nfmi otvory do prijimace, postarame se 
vhodnymi nozickami o to, aby skrinka 
prijimace mela urcity odstup od plochy, 
na ktere stoji. 

Prepinani funkce provadime tak, ze 
zasunutim sit’ov6 zastrcky se prijimac 
samocinne prepne na sit’. Pouzivame 
k tomu tlacitkoveho spinace, jaky je 
obvykly v telefonnich zarlzenich a ktery 
se ve vyprodejmm materialu vyskytuje 
casto v ruznych obmenach. Sit’ovou za- 
strcku tvori dvoukolikova kabelova 
spojka se vzdalenosti kolicku 14 mm. 
Mezi kobcky prochazi spojkou trn, za- 
sroubovany do hlavicky telefonnfho spi¬ 
nace. Pri zastrceni privodni zastrcky 
vysune se automaticky tento trn, a tim 
provede prepnuti ve svazku per, ktere 
ovlada. Pri vytazeni sitove zastrcky na- 
vrati pruzina tlacitko i frn do puvodnf 
polohy a tim prepne zpet na bateriovy 
provoz. 

Uvedenou montazi tvori prijimac 
vcetne reproduktoru samostatny funkcrii 
celek, ktery uvolneriim dvou uchytek 
z ocelove plansety lze ze skrinky vy- 
jmout. Po elektricke strance je takoveto 
usporadani v pasku, t. j. kde jednotlive 
elektronky postupuji v jedne ose za se- 
bou, nanejvys vyhodn^, nebof poskytuje 


moznost jednoznacn^ho zemnenijednot- 
livych^ stupnu prijimace. Cela montaz 
od smesovace az po sitbvou cast, ma tak 
naprosto logicky sled. 

Bateriove zdroje jsou umisteny na dne 
ve skrince tak, jak je patrno z fotografie. 
Miniaturni anodova baterie ma polohu 
vymezenou na jedne strane malym uhel- 
nickem a na druke, podelne strane oce- 
lovou plansetou ohnutou do prilehaji- 
ciho tvatu. 2havici baterie lezi mezi 
dvema nosnicky z pertinaxu, ktere tvori 
koncove dotyky. Jeden dotyk je pevny, 
kdezto druhy je na pruzine, ktera tak 
zajistuje dokonaly dotek. Spravnou po¬ 
lohu monoclanku udrzuji opet jednot- 
liv6, vhodne ohnut^ kovove plansety. 
Spojeni mezi bateriemi a prijimacem je 
mozno provest libovolnym zpusobem 
bud vicepolovou zastrckou nebo primo 
privody, ktere ponechame dostatecne 
dlouhe, aby bylo mozne prijimac vy- 
jmout a pak teprve je odpojit od bate- 
riovych zdroju. 

Jedinou, ponekud choulostivou zalezi- 
tosti je prlvod od ramove anteny, ktery 
musi byt ohebny, aby dovolil otevirani 
a zavirani vika. V tomto prijimaci byl 
proveden tak, ze vicko bylo spojeno 
s vlastni skrinkou dvema tenkymi ocelo- 
vymi plansetami, ktere byly pevne pri- 
chyceny na jedne strane k viku a na 
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Obr . 27. PUstroj pripraveny pro 

druhe strane prochazely v krabicce mezi 
dvema kovovymi plisky. Konec planset 
je opatren dorazem, ktery udrzuje viko 
skrinky v poloze temer kolme. Privod 
mezi plansetou a prijimacem je prove- 
den nejprve kratkymi kousky ohebneho 
kabliku a odtud je pak veden bucf pri- 
mo, nebo prostrednictvim rozpojova- 
cich dotyku na vstup prijimace. Aby ra- 
mova an ten a svou promennou polohou 
a v dusledku toho se menicl indukcnosti 
prilis neovlivnovala ladeny vstupni 
okruh, je nejvyhodnejsi, kdyz ma asi 
polovinu celkove indukcnosti. Pri mens! 
indukcnosti klesa citlivost prijimace, pri 
indukcnosti vetsi se muze projevit ru- 
sive rozladujici ucinek promenne polohy 
privodu ramove anteny i anteny viastni. 

Po dokoncene montazi jeste jednou 
zkontrolujeme, zda vsechny spoje jsou 
spravne provedene. Pri uvadeni priji- 
mace v chod zaciname u zhaveni. 

Zapojeni zhavici baterie na svorku 
pres seriovy odpor asi 20 Q nam dovoli 
zjistit, zda na vsech svorkach zhavicfch 


montdz drobnych soucdstL 

vlaken jsou spravna napeti. Seriovy od¬ 
por zapojujeme proto, ze v pripade ne- 
jakeho defektu, na pr. zkratu, bychom 
plnym napetim 4,5 V zhavili treba jen 
jednu elektronku. Ta by to asi nesnesla. 

Predpokladem pro uvadeni v chod je 
ruckovy merici pristroj s viastni spo- 
trebou 1000 QjV nebo lepsi (Avomet). 
Protoze jde o pristroj, ktery je prvnim 
predpokladem pro praci v amaterske 
dilne a protoze bateriove elektronky je 
nutne pri nastavovani prijimace sou- 
stavne kontrolovat, aby nektera nebyla 
pretizena, doporucuji kazdemu, kdo se 
dice poustet do stavby baterioveho pri¬ 
stroj e, aby si podobny merici pristroj 
nejprve opatril anebo zhotovil sam. Si- 
tovy prijimac, kde elektronky jsou rano- 
hem mene choulostive, lze uvest v chod 
pri trosce opatrnosti za pouziti ruznych 
nahrazek, jako zarovicek a doutnavek. 
U baterioveho prijimace, obzvlaste ta- 
koveho, kde elektronky jsou zhaveny se- 
riove, je takoveto pocinani pouhym ha- 
zardovanim. 
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Po prvnim overeni zhaviciho obvodu 
lze odpojit pomocny seriove zapojeny 
odpor v privodu baterie a pristoupit 
k zapojenl anodoveho napeti. Take zde 
postupujeme pomalu a opatrne. Anodo- 
vou baterii pripojujeme pres dostatecne 
veliky seriovy odpor, na pr. potencio- 
metr 10—15 k Q y zarazeny v kladnem 
privodu anodove baterie. Nyni postupne 
snizujeme hodnotu serioveho odporu 
a mericim pfistrojem stale kontrolujeme 
napeti na elektrodach elektronek a hlav 
ne na zhaveni. Napeti na stinicich mriz- 
kach ruckovym mericim pristrojem na- 
merime podstatne nizsi, nez jak je uve- 
deno na obr. 13. Kdybychom chteli tato 
napeti merit presne, museli bychom po- 
uzit voltmetru s dostatecne velkym 
vnitrnim odporem, t. j. elektronkoveho. 
Shledame-li vse v poradku, muz erne pri- 
pojit anodovou baterii bez ochranneho 
serioveho odporu a jako prvni nastavime 
velikost odporu R X7 na takovou hodnotu, 
pri ktere je anodovy proud koncove 
elektronky asi 7 mA. Nyni muzeme sen- 
dit vyrovnavaci odpor ve zhaveni na ta¬ 
kovou hodnotu, kdy vsechna vlakna jsou 
zhavena 1,4 V, pri napeti baterie 4,2; 
je-li pri cerstve baterii napeti o neco 
vyssi, pak je maly seriovym odpurkem 
upravime na zadanou hodnotu). Pro- 
toze velikosti anodovych proudu a prou¬ 
du stinicich mrizek jsou zavisle na veli¬ 
kosti zhaveni a na druhe strane je zha¬ 
veni zavisle na velikosti anodoveho prou¬ 
du jednotlivych elektronek, je treba 
zkontrolovat znova, zda napeti a proudy 
vsech elektronek jsou v toleranci. 

U smesovaci elektronky zavisi anodo¬ 
vy proud a proud stinici mrizky na 
amplitude oscilaci porno cn£ho oscila- 
toru. Proto je treba uvest nejprve tento 
oscilator do chodu, ovsem prozatim bez 
ohledu na kmitocet. 

Jako dalsi bod je uvedeni do chodu 
a serizeni sit’ove casti. Jsou zde mozne 
dve cesty. Bud pomoci pomocneho zdro- 
je o napeti priblizne stejnem jako je na¬ 
peti anodove baterie, zapojen6m para- 
lelne ke kondensatoru C\ 9 , vyrovname 
nejprve odpor R u na spravnou hodno¬ 
tu, nebo zapojime samotnou sifc- 
vou cast bez pripojeneho prijimace na 
sit’. Za prijimac zapojime nahradni za- 


teze. U zhaveni zapojime rnezi zemni 
privod a odpor i? 16 pomocny odpor 
90 Q, ktery nahrazuje odpor vlaken 
elektronek a paralelne ke kondensatoru 
C 19 odpor 4,7 k£? nahrazujici odber ano¬ 
doveho proudu. Pak seridime nejprve 
odpor R 19 , pripadne odpor R t0 tak, aby 
pri jednotlivych sit’ovych napetich bylo 
napeti na kondensatoru Cj 9 prave 70 V. 
Tento druhy postup je vyhodnejsi, pro- 
toze v nasem sit’ov&m usmernovaci ma- 
me velike filtracni kapacity a neznamou 
velicinu, dynamicky vnitrni odpor se- 
lenoveho usmernovace. V zavislosti na 
selenovem usmernovaci, ktery pouzije- 
me, podle velikosti jeho vnitr niho odporu, 
bude usmernene napeti jednou vyssi a 
podruhe nizsi. Pro to sit?ovy zdroj zate- 
zujeme nahradni zatezi z odporu, kter£ 
nahrazuji odber anodoveho proudu 
a zhaviciho proudu. Jelikoz jde o od- 
pory, kterd beztrestne mci£eme pretezo- 
vat, mame tak moznost si sit’ovy zdroj 
predbezne seridit tak, ze po zapojeni 
prijimace misto nahradnich odporu bu¬ 
de treba jen nepatrnych korekci hodnot 
odporu R tii , R X9 2 l R lt . 

Teprve kdyz nas prijimac pracuje 
spravne po strance stejnosmerneho odbe- 
ru, muzeme pristoupit k jeho slacfovdni. 
Signalni generator nastavime na kmito¬ 
cet 452 kHz a pripojime na ridici mrizku 
prvni mezifrekvencni elektronky a vy- 
vazime nejprve MF 2 a MF 3. Pak pre- 
pojime signalni generator na treti mrizku 
smesovaci elektronky a naladime MF 1. 
Pri ladeni a provozu ze site nczapo- 
mente na to, ze jde o universalni pfiji- 
mac a ze je treba zvysend opatrnosti 
proti doteku s kostrou, ktera je pod 
plnym sit’ovym napetim. Nejldpe je zde 
pouzit isolacniho transformdtoru s pfe- 
vodem 1:1. 

Signalni generator normalnim zpti- 
sobem modulujeme stalym tonem a vy- 
stupni napeti merime na primaru vy- 
stupniho transformatoru, ke kterdmu 
pres kondensator 1 juF a kuproxovy 
usmernovac (svab) pripojime jako indi- 
kator vystupniho napeti nas ruci^kovy 
merici pristroj. Az potud je sladovani 
a zkouseni stejne jako u rozhlasoveho 
prijimace. Aby vsak nds bateriovy pri- 
jimac pracoval opravdu optimalne, je 
nezbytne zajistit co nejpresnejsi soubeh. 
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Proto musime nejprve zjistit a vymezit 
rozsah kmitoctu, ve kterem pracuje 
vstupni obvod prijimace. Udelame pro¬ 
to z prvnlho stupne obycejny mrizkovy 
detekcni stuperi tim, ze mezi mezifre- 
kvencni transformator v anode smeso- 
vaci elektronky a anodu zapojime odpor 
50 kf2. 

Z tohoto odporu, t. j. z anody 
vedeme nf napeti pres kondensator 10k 
primo na ridici mrizku elektronky 
1AF33, od ktere jsme predtim odpojili 
kondensator C 15 . Nyni signalnim gene- 
ratorem zj is time nejprve kmitocet, na 
kterem je maximalni prijem pri uzavre- 
n&n kondensatoru a kmitocet maximal- 
niho prijmu pri otevrenem kondensa¬ 
toru. Protoze se jedna o to, aby maxi¬ 
mal ni citlivost byla pri prijmu na samot- 
ny ram, nemuzeme napeti ze signalniho 
generatoru privadet primo na obvod, 
protoze tim bychom si pozmenili pra- 
covni podminky obvodu. Navineme 
proto civku asi 30 mm dlouhou o pru- 
meru 20 mm, pozustavajici ze 14 roz- 
tazenych zavitu dratu 0,5, kterou pripo- 
jime primo, t. j. bez umel£ anteny na 
vystup z genera toru. Touto civkou 
umistenou ve vzdalenosti asi 15 cm od 
ramove anteny privadime vf energii na 
obvod. Signalni generator je tonove mo- 
dulovan. Kdyby uroven vystupniho 
zvukoveho signalu byla nedostacujici, je 
mozno ji zvysit zapojenim male kapa- 
city (2—3 pF) mezi generator a mrizku 
elektronky 1F33. 

Timto zpusobem snadno zjisume, od- 
kud az kam saha rozsah, ktery obsahne- 
me vstupnim obvodem. Nastavenim se- 
riov6 indukcnosti L x a hodnoty maleho 
trimru zapojeneho paralelne k ladicimu 
kondensatoru C 1} upravime rozsah do 
zadaneho rozmezi. Bude-li ramova an- 
tena mit prilis velkou vlastni kapacitu, 
pak se nam asi nepodari obsahnout cely 
rozsah stfednich vln a bude nutne se 
smirit s rozsahem uzsim. Rozhodne zjis- 
time nejprve presne nejvyssi a nejnizsi 
kmitocet, ktery obsahneme. Z tech to 
dvou kmitoctu vypocitdme kmitocty sou- 
behu. Pak zjistime mista na stupnici, kde 
se tyto body soubehu presne nachazeji. 

Toto je nejdulezitejsi usek cele pra- 
ce s vyvazovdnim a na presnosti, s jakou 
ji provedeme, zavisi jak vysledna citli¬ 


vost tak i rovnomernost citlivosti po 
celem prijimanem pasmu. Mista sou¬ 
behu na stupnici si dobre oznacime, 
protoze na nich budeme provadet vyva- 
zovani oscilatoroveho kmitoctu. Po 
skoncenem promerovani a nastavovani 
vstupu prijimace odstranime pomocny 
odpor 50 k Q z anody smesovaci elek¬ 
tronky a kondensator C 15 vratime na 
puvodni misto, na mrizku elektronky 
1AF33. Nyni nastavime na signalnim 
generatoru nejnizsi kmitocet soubehu, 
ukazatel stupnice nastavime presne na 
misto, kde jsme predtim zjistili vyskyt 
tohoto kmitoctu u vstupniho obvodu 
a zmenou kapacity C 6 se snazime do- 
sahnout maximalniho prijmu. Totez 
provadime na strednim bodu soubehu, 
tentokrate regulaci indukcnosti civky 
£ s . Nakonec pri otevrenem ladicim kon¬ 
densatoru nastavujeme maximalni pri- 
jem pomocnym trimrem oscilatoru. Cely 
postup nastaveni oscilatoru opakujeme 
tak dlouho, az jiz zmeny jsou nepatrne. 

Nepovazuji za nutne u tohoto priji¬ 
mace popisovat slacfovani bez pristroju, 
jenom podle sluchu. Sebejednodussi sig¬ 
nalni generator, jako na pr. uverejneny 
v druhem cisle Radioveho konstruktera, 
prokaze platne sluzby. 

Vyvazovanim prijimace konci nase 
prace a pak jiz jen vzhuru do prirody za 
radostnym poslechem s nove postave- 
nym prijimacem. * 

Opravte si laskave obr. 13. ve 2. cisle 
RKS na str. 65, kter^ ma spravne vy- 
padat takto: 
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JlDNODVCHt 1’ftl.IIMAi KA CIIATI) 


Hledel jsem zhotovit pfijimac co 
nejjednodussi a levny jak v soucas- 
tech tak v provozu a pritom davajicf 
dostatccnou hlasitost. Temto poza- 
davktjm dobre vyhovf tri elektron¬ 
ky. Spotftba zhaviciho proudu je velmi 
maid (0, 1 A), takze tri monoclanky po 
Kcs 1,20 vydrzl az na tri tydny poslechu. 
Na anode staci napetf 60 V. Anodovou 
baterii miizemc sestavit z 20 kulatych 
baterii po Kcs 0,80, takze pfijde jen na 
Kcs 16,— a vydrzi cel£ l<Ho. 

V prijimaci jsem pouzil dvou elektro- 
nek 1F33 ajedne 1L33. Prvni 1F33 pra- 
cuje jako vf pentoda, druha jako trioda, 
aby se zamezilo vzniku parasitnich osci- 
lack 1L33 je koncova pentoda, ktera 
pracuje do vystupniho transformatoru 
VT33, ktery je pro miniaturm bateriove 


elektronky specialne konstruovan, je 
malicky a stoji jen Kcs 12,—. Upozor- 
nuji, ze je nutno dodrzet predepsane 
hodnoty odporu, protoze jinak se objevi 
mikrofonie (zvoneni) prve elektronky. 
Rovnez je uzitecn^ pouzit kovove kostry, 
kterou si muzeme snadno ohnout z hli- 
nikov^ho plechu. 

Civkovou soupravu nebudeme vinout, 
pouzijeme hotove stredovlnne za Kcs 
5,60. Kratke vlny by bylo mozno tdz 
zamontovat, pro jednoduchost a pro 
zmenseni rozmeru skrinky jsem od nich 
vsak upustil. Kdo by si nechtel dat praci 
s vyrobou zvlastni mal£ skrinky, muze 
pouzit kufriku na gramodesky, ktery se 
prodava v ruznych barvach za Kcs 17,50 
v Gramofonovych zavodech a v prodej- 
nach Bazaru. Mir. Ruzitka 
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CTETE RADIOTECH NICKOU L1TERATURU 


A. V. Batrakov-A. J. Klopov: JAK ZACHAZET S TELEVISNfM PRIjIMACEM 

Autori vysvetluji zarizeni televisniho prijimace a uvadeji, jak jej spravne vyladit 
a seridit, abychom dosahli nejlepsiho obrazu. Doplneno mnoha vyobrazenimi. 
Kart. 3,50 Kcs. 

A. D. Batrakov - S. Kin: ZAKLADY RADIOTECHNIKY 

Kniha zasvecuje srozumitelnym zpusobem do zakladu radiotechniky, dava prak- 
ticke pokyny k sestavovani prijimacu a popisuje jejich vybaveni i vsechny soucastky. 
Mnozstvi vyobrazeni. Vaz. 12,95 Kcs. 

V. G. Borisov: MLADf RADIOAM ATER 

"Ovod do elektrotechniky a radiotechniky, vysvetleni vsech druhu rozhlasovych 
prijimacu a navod k jejich stavbe i k stavbe mericich pristroju. Prehledne tabulky 
a obrazky. Vaz. 13,75 Kcs. 

S/E. Chajkin: SLOVNlK RADIOAMATERA 

Slovnik vysvetluje zakladni i specialni terminy z oblasti radiotechniky a pomaha 
radioamaterum, aby se vyznali v odbornych nazvech a pojmech. S nakresy a obraz¬ 
ky. Vaz. 13,75 Kcs. 

V. G. Korolkov: MECHANICKf ZAZNAM ZVUKU 

O vyvoji mechanickeho zaznamu zvuku od prvniho fonografu az po dnesni 
system strankoveho zapisu zvuku - dale o zakladech akustiky, zpusobu mechanic¬ 
keho zapisu zvuku i o tom, jak sestavit nahravaci a reprodukcni zarizeni. Mnozstvi 
nakresu. Kart. 5,97 Kcs. 

V. A. Zarva: MAGNETICK^ JEVY 

Autor vysvetluje fysikalni podstatu magnetismu i elektromagnetismu a moznosti 
vyuziti magnetickych jevu v radiotechnice a elektrotechnice. Hlavni pozornost je 
venovana stridavemu magnetickemu poll. Publikace seznami ctenare take s elektro- 
magnetickou indukci a ukaze na moznosti jejiho pouziti vtechnice. Prelozil Zd. No¬ 
vak. Kart. 9,27 Kcs 
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zaznam zvuku 
zesilovac 
zpetna vazba 

★ 

Ladem, ladici obvod 

Lepidla a tmely na patice elektronek 

Listkovnice amatera 

Logaritmicke pravitko 

L — ruzne clanky 

* 

Magnetismus a magnetovaci stroje 

Mechanismy pohyblive 

Mefeni 

kondensatoru 
magnetiekych cinitelu 
modulace 
napeti 
odporu 
ruzne 
Meridla 

ampermetr 

kmitoctomer 

meric 

m etronom 

modulometr 

multivibrator 

mustky 

meridla pro nevidome 

ohmmetr 

oscilator 

oscilograf a osciloskop 
oxymetr 

pasivni pulsovy ctyrpol 

pomocny vysilac 

Q-metr 

reflektometr 

resonance 

S-metr 

telekomunikacni 

thermostat 

vlnomer 

voltmetr 

voltampermetr 

wattmetr 

vseobecne clanky o mefidlech 
normaly 

Mezifrekvencni transformatory 
Mikrofony 


110 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

112 

112 

112 

112 

112 

113 

113 

113 

113 

113 

113 

114 
114 
114 
114 
114 

114 

115 
115 
115 

115 

116 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
117 

117 

118 
118 
118 
118 
119 


Mikroskop elektronovy 119 

Modulace 119 

Modulator 119 

Motorky 120 

Multivibrator 120 

M — ruzne clanky 120 

* 

Nacini, nafadi, nastroje 120 

Napeti 121 

Navijecky 122 

Nomogramy 122 

N — ruzne clanky 122 

★ 

Obrazovka 122 

data obrazovek 123 

Obvody 123 

Odpory 124 

Opravy radiosoucastek a prijimacu 124 

Opravy prijimacu a uvadenl do chodu 124 
Oscilatory 124 

Otazky a odpovedi pro zkousky RO a OK 126 
O — ruzne clanky 126 

* 

Pajedla a pajeni 126 

pokyny pro spajeni 127 

Panoramaticke pristroje 127 

Pocty a pocitaci stroje 127 

Polni den 127 

Poruchy a jejich odstraneni 128 

zarfzeni pro omezeni poruch 128 

pristroje pro hledani poruch 128 

sledovace signalu 128 

Potenciometry 128 

Povrchova liprava 129 

Pra£ka 129 

Predpisy a zakony o radiotechnice 129 

Prepinace 130 

Prijimace — viz tez superhety 130 

amaterskych pasem 130 

s primym zesilenim 131 

jednoelektronkove 131 

dvouelektronkove 131 

trielektronkove 132 

ctyrelektronkove 132 

pro zvlastni ucely 132 

Pristroje pro nedoslychave 133 

P — ruzne clanky 133 

* 



Q-cinitel jakosti 134 

QSL 134 

ir 

Radiolokace (radar) 134 

Radiotechnika 134 

skola radiotechniky 135 

skola radiotechniky pro zacateiniky 135 
Rele 135 

Reproduktor 135 

Rozhlas 136 

Rugeni 136 

R — r&zn£ tlanky 136 

ir 

ftedidla 137 

★ 

Sluch&tka 137 

Sm£sov&ni a sm£sova£e 137 

Spina£ 138 

Spoje 138 

SSSR 138 

Stabiiis&tory a stabilisace 138 

Stin£ni 139 

Stupnice 139 

Superhety — viz tez pHjimaCe 139 

Tesla — schemata a popisy 141 

S — r&zne clanky 141 

* 

Sroubky 142 

Stitky 142 

§ — ruzne clanky 142 

* 

Telefon 142 

Telefonie 142 

Telegrafie 142 

pristroje telegrafni 143 

Televise 143 

prijimace televisni 143 

vseobecn£ clanky o televisi 143 

Thermo 145 

Tlumivka 145 

T6n 145 

T6nov& clona 145 


T ransformatory 145 

skov£ 145 

vazebni, prevodove a vystupm 145 

vseobecne clanky o transformatorech 146 
T — ruzne clanky 146 

★ 

Urdoxy 146 

Usmernova£e 146 

vybojky 147 

U — r&zn£ £h»nky 147 

* 

Vakuum 147 

Vedeni 147 

Vektory 147 

Vibrator 147 

Vlny 148 

Vlnomer 148 

VKV 148 

Vrt&k a vrt&ni 148 

Vynalezy 148 

Vysilace 148 

vseobecn£ ilAnky o vysiladi 149 

Vysilaci-amateri a vysilani 150 

V — rAzne 5Unky 150 

* 

X-paprsky 151 

it 

Zaznam zvuku 151 

Zdifka 151 

Zdroje 151 

Ze zapisniku amat^ra-vysilace 152 

Zesilovate 152 

vseobecne cldnky o~zesilovacich 153 

Zeslabovace 154 

Zkousecka 154 

Zpetn& vazba 155 

Zrcadlove kmity 155 

Z — ruzne clanky 155 

* 

Zarovky 155 

Zelezova jddra 156 

Zhaveni 156 

% — ruzn6 cldnky 156 


REJSTRiK ClAnkC Z RADIOTECHNIKY. Opravte si laskavS tyto chyby: 


str. 98 generator obdelnikoveho prubehu 
E 1/49-6 

generator sumovy pro 2 600 Hz 
str. 100 prijem a po£it&ni impulsu E 3/49-54 
str. 114 meH£ nemagnetickeho povlaku ze- 
leza E 10/51-231 


str. 132 univers&lni dvouelektronkovy pf iji- 
mac RA 5-6/45-42 

str. 134 radiolokace - laborator RA 10/47-273 
«str. 149 kontrola chodu vysilace AR 12/52-280 
str. 154 zesilova£e tridy B - vypocet soumer- 
nych AR 11/52-250 




